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FOREWORD 


This  report  presents  the  results  of  an  experimental  investigation 
of  V/STOL  thrust  augmenter  wings  in  flight  at  slow  forward  speeds.  Two 
rectangular  wing  planforms  of  differing  telative  chord  lengths  were  tested. 
The  augmenters  were  positioned  in  the  aft  portion  of  the  wing  so  as  to 
produce  increases  in  circulation  lift.  Two  blown  flap  configurations  were 
also  tested  for  comparison. 

Surface  pressures  as  well  as  total  forces  and  moments  were  obtained 
on  the  semispan  models  at  two  flap  deflections  and  a range  of  momentum 
coefficients.  The  results  ar  compared  with  predictions  made  by  use 
of  Spence's  jet  flap  theory. 

f Volume  2 contains  tabulation  of  (1)  surveys  at  the  pressure 
augmenter  exit,  (2)  downwash  surveys  downstream  of  the  wing,  and 
(3)  all  force  and  moment  data  acquired  during  the  test. 
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SYMBOLS 

Wing  Aspect  Ratio  - see  Table  I 


Augmenter  Exit  Area  Perpendicular  to 
Mean  Angle 

2 

cm 

(inches^) 

Nozzle  Exit  Area 

2 

cm 

(inches^) 

Wing  Semispan 

cm 

(inches) 

Wing  Mean  Aerodynamic  Chord 
Flap  Chord  to  Wing  Chord  Ratio 

Lift  Cwcfficient,  Lift/qS^^ 

Drag  Coefficient,  Drag/qS^^ 

Augmenter  Secondary  Flow 


Pitching  Moment  Coefficient,  Pitching  Moment/qS_c 


R w 


Momentum  Coefficient,  M V, /qS_ 

P J R 

Throat  Width 


meters  (feet) 


3-D  Correction  Factor,  Function  of 
jIR  and  6C 

^ y 

Induced  Drag  Corref  tion  Factor  for  Taper 

Induced  Drag  Correction  Factor  for  Part 
Span  Flaps 

Lift  Correction  Factor  for  Part  Span  Flaps 
Mach  number 

Primary  (nozzle)  Mass  Flow  kg/sec.  (slugs/sec.) 


Secondary  (entrained)  Mass  Flow 
of  Augmenter 

Total  Mass  Flow,  M + M 

P s 

Pressure 

Atmospheric  Pressure 
Static  Pressure 
Total  Pressure 


kg/sec.  (slugs/sec.) 
kg/sec.  (slugs/sec.) 

pascals  (pounds/in. ^) 

pascals  (pounds/in. ^) 

2 

pascals  (pounds/in.  ) 


pascals  (pounds/in. ^) 


Pressure  Ratio,  P_/P 

T a 

Freestreara  Dynamic  Pressure,  newtons/meter^  (pounds/ft^) 

OO 


Dynamic  Pressure  at  Tail  Location 


newtons/meter^  (pounds/ft^) 


2 


Thrust  Recovery  Factor 
Reference  Wing  Area 

Wing  Thickness 

Temperature 

Thrust 

Total  Temperature 

A 

Velocity 

Freestreara  Velocity 
Nozzle  Jet  Velocity 


meters^  (feet^) 

cm  (Inches) 

K“  (R*) 

newtons  (pounds) 

K*  (R®) 

meters/sec  (feet/sec.) 
meters/sec  (feet/sec.) 

meters/sec  (feet/sec.) 


Horizontal  Dimension,  Positive  Aft' 

Lateral  Dimension  from  Plane  of 
Symmetry,  Positive  Right 

Vertical  Dimension  from  WRP, 
Positive  Up 

Taper  Ratio 

Thrust  Augmentation  Ratio 

Air  Density 
Angle  of  Attack 
Thrust  Angle 
Downwash  Angle 

Mean  Flap  Angle  Measured  from  WRP 


meters  (feet) 
meters  (feet) 

meters  (feet) 


Augmented  Thrust 
Isentropic  Thrust 

Kg/meter  (slugs/ft  ) 

degrees 

degrees 

degrees 

degrees 


Centerbody  Angle  Measured  from  WRP  degrees 

Nose  Flap  Angle  Measured  from  WRP  degrees 


Aft  Flap  Angle  Measured  from  WRP  degrees 

Diffuser  Half  Angle  Measured  from  degrees 

Mean  Angle 
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PRESSURE  EXIT  SURVEY 

TOTAL  & STATIC  PRESSURES 


Figure  A-1  1,  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure, 


Figure  A-1  j.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Augmenter  #1,  Diff  ” 16°,  3 =*  30°,  a = 0 
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Figure  A-2  b.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug,  #1,  Diff  = 16P,  0 * 30°,  a “ 0 
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Figure  A-4  a.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 16",  Q = 30°,  a * 0 
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Figure  A-4  d.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.'  #1.  Dlff  - 16°  9 


Figure  A-4  e.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 16°,  0 = 30°,  a *=  0 
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Figure  A-4  h.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Dlff  * 16°,  9 - 30°,  a - 0 
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EKIT  pressure  SURVEf, diffuser  flUSLE-16  OEo. 

SYM  TEST  RUN  SHP  t 2 

TOTRL  & STRTIC  PRESSURES  □ 292  iis  7 0.00026.995 


Figure  A-5  d.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  - 1 
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Figure  A-6  b.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 8°,  0 * ^0°,  a * 0 
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Figure  A-6  h.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  Y/1,  Diff 
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Figure  A-9  c.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  ^1,  Diff  = 8°,  0 = 40°,  o = 0 
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Figure  A-9  f.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 8°,  9 = 40°,  a = 0 
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Figure  A-10  b.  Augroenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  - 16°,  0 « 40°,  a - 0 
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Figure  A-11  b.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  ifl,  Diff  = 16°,  9 


00 


Figure  A-11  c.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 16°,  0 = 40°,  a = 0 
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Figure  A-11  e.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 16°,  0 = 40°,  a = 0 
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Figure  A-12  d.  Augraenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  Il,  Dlff  =.  16°,  0 « ^0°, 


M*. 


Figure  A-12  e.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  ” 16°,  9 * 40°,  a * 0 
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Figure  A-14  f.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  iDlff  « 16°,  6 « 40°,  a - 0 


Figure  A-15  a.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Dlff  = 16°,  0 * 40°,  a * 8° 

__ 
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Figure  A-15  c.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  #1,  Diff  = 16°,  0 = 40°,  a “ 8° 
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TOTAL  A STATIC  PRESSURES  □ 292  121A  10  0,000  so.sss  ^5 
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Figure  A-15  d.  Augmenter  Exit  Total  & Static  Pressure,  Aug.  ii*i,  Diff  = 16®,  0 = 40°,  a = 8° 
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Figure  A-16  i.  Augmenter  Exit  Total  & Static 


Pressure,  Aug.  #1,  Diff  - 16°,  9 
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Figure  B-1  a.  Aug.  H,  Diff  - 16°,  9 = 40°,  0 = 8°,  Sta.  103 
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Figure  B-2  b.  Aug.  #1,  Dlff  =16°,  0 = 40°,  a = 0°,  Sta.  103 
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Figure  B-2  e.  Aug.  #1,  Diff  = 16°,  6 = 40°,  ct  = 0°,  Sta.  103 
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Figure  B-2  g.  Aug.  §1^  Diff  = 16°,  0 = 40°,  a = 0°,  Sta.  103 
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Figure  B-3  b.  Aug,  #1,  Diff  - 16°,  0 * A0°,  a - 0°,  Sta.  96 
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Figure  B-3  c,  Aug.  #1,  Dlff  - 16°,  9 = 40°,  a = 0°,  Sta.  96 
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Figure  E-3  d.  Aug.  ifl,  Dlff  = 16°,  9 = 40°,  a = 0°,  Sta.  96 
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Figure  B-4  a,  Aug.  ifl,  Diff  = 16°,  0 = 4G°,  a = 0°,  Sta.  89 
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Figure  B-5  c.  Aug.  j?l,  Dlff  = 8°,  0 = 40°,  a = 0°,  Sta.  89 
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Figure  B-6  a.  Aug.  iffl,  Dlff  = 8°,  0 = 40°,  a = 0°,  Sta.  103 
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Figure  B-6  c.  Aug.  #1,  Dlff  “ 8°,  6 - 40°,  a « 0°,  Sta.  103 
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Figure  B-7  c.  Jet  Flap,  0 = 40°,  Sta.  89 
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Figure  B-8  b.  Jet  Flap,  0 = 40°,  Sta.  96 
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CONF:  JET  FLAP,  ITO.  = 44®,  STA.  96 
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Figure  B-8  c.  Jet  Flap,  0 = 40°,  Sta.  96 
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Figure  B-8  d.  Jet  Flap,  9 = 40°,  Sta.  96 
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CONF:  JET  FIJ^P,  FWD 


44®,  STA.  103 
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Figure  B-9  f.  Jet  Flap,  0 = 40 
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A STUDY  OF  A 
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IN  LOW  SPEED  FLIGHT 


Vearl  R.  Stewart 
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North  American  Aircraft  Division 
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APPENDIX  G 


TABULATED  DATA 


Appendix  C presents  tabulated  test  results  of  the  summarized  force 
data  and  selected  tabulated  pressure  data.  A run  schedule  is  pre- 
sented to  identify  the  data.  The  pressures  are  tabulated  in  pounas 
per  square  inch  referenced  to  atmosphere.  The  test  section  is  not 
vented  to  atmosphere  and  therefore  the  test  section  static  pressure 
is  greater  than  the  atmosphere  reference.  Figure  C-1  presents  the 
incremental  test  section  pressure  over  refe'  ence.  Figure  G-2  and 
C_3  present  the  location  of  the  pressure  latrumentation. 
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G OF  CENTERBODY 
NOZZLE 


r-'cerrERBODY  location  as  a function. 

OF  .15  NOZZLE  GAP 

• rotation  OF  CENTERBODY. 


ROTATION  OF  AFT  FIAP . 


"•'•I  \ 

-I- 

"p  ( kA~i\  ' 

iz-nx 

iCltXl,, 

— - r-^"  I 


ROTATION  ( 

^ , j-fL,  / 

r;A*  / r si^sV?7i“5s^n 

V — / fc  UAD  TO  lOOT 

- 


n Auu  tBom 


— r 


/ "T, 

I 2.04 


".V.  I 
k w:ad 
Uo  »oorr- 


.71 

(CN  SUtFACE) 


r‘^\ . „ ’ 


2.53" 


TRAILING 
I EDGE 


sj,  0.0  cm 


/II 


I 


Ex  ter 


FORM  351-F  REV  5-77 


SPANWISE 


PRINTOUT  IDENTIFICATION 


Data  Point 

ALPHA  N Angle  of  Attack 

% 

Dynamic  pressure 

CL  H 

Lift  coefficient 

CD  H 

Drag  coefficient 

CM  H 

Pitching  Moment  Coefficient 

YM 

Model  Yawing  Mo:aent 

RL 

Model  Rolling  Moment 

PTPHCH 

1 j Nozzle  pressure  ratio 

PTPCBH 

1 

I Used  in  calculations 

PTPACH  , 

1 1 

PHI 

Augmentation  ratio  used  in  calculations 

THETA 

normal  force 
axial  force 

THRUST 

Vn^  + A^’ 

WFT 

Total  nozzle  weight  flow 

THTH 

Total  nozzle  thrust 

CDR 

Used  in  calculations 

CDHR 

Used  in  calculations 

degrees 

Ibs/f 
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RUN  SCHEDULE 


RUN 

CONFIGURATION 

NCMINAL  THRUST 
ANGLE 

DIFFUSER 

ANGLE 

NOMINAL 

Gy 

PAGE 

17 

AUGMENTER  1 

40° 

16° 

0 

171 

18 

tt 

It 

II 

1 

176 

19 

•I 

II 

II 

2 

181 

20 

II 

It 

tt 

4 

186 

23 

ti 

It 

8° 

0 

191 

24 

II 

tl 

If 

1 

196 

25 

If 

tf 

II 

2 

201 

26 

11 

II 

II 

4 

206 

28 

II 

II 

0 

0 

211 

29 

II 

tl 

II 

1 

216 

30 

II 

tt 

It 

2 

221 

31 

II 

tl 

It 

4 

226 

33 

AUGMENTER  2 

II 

tt 

0 

231 

34 

It 

II 

It 

1 

236 

35 

It 

tl 

tt 

2 

241 

36 

It 

II 

It 

4 

246 

38 

II 

11 

8° 

0 

251 

39 

It 

II 

II 

1 

256 

40 

II 

II 

It 

2 

261 

41 

It 

II 

tt 

4 

267 

43 

II 

II 

16° 

0 

273 

44 

It 

11 

II 

1 

278 

45 

tt 

II 

II 

2 

283 

46 

tt 

II 

It 

4 

288 

50 

JET  FLAP  2 

40 

- 

0 

293 

51 

It 

It 

- 

1 

298 

52 

It 

It 

- 

2 

303 

53 

II 

It 

- 

4 

308 

55 

JET  FLAP  1 

40 

- 

0 

313 

56 

It 

tl 

- 

1 

318 

57 

tt 

II 

- 

2 

323 

58 

It 

It 

- 

4 

328 

60 

It 

30 

- 

0 

334 

61 

It 

II 

- 

1 

339 

62 

n 

It 

- 

2 

344 

63 

tt 

It 

- 

4 

349 

71 

AUGMENTER  1 

30° 

16° 

0 

354 

72 

It 

tt 

tt 

1 

359 

73 

It 

*1 

It 

1 

364 

74 

It 

It 

It 

0 

369 

75 

It 

ft 

It 

1 

374 

76 

It 

It 

II 

2 

380 

77 

It 

It 

II 

4 

385 

78 

AUGMENTER  2 

tt 

ft 

0 

390 

79 

It 

ft 

It 

1 

395 

80 

It 

II 

II 

2 

400 

81 

M 

tt 

It 

4 

406 

84 

It 

tt 

8° 

0 

411 

85 

tt 

, ft 

tl 

1 

416 

86 

It 

tt 

It 

2 

421 

87 

tl 

tt 

tl 

4 

425 

88 

tt 

tt 

It 

4 

430 
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NOMINAL  THRUST 

DIFFUSER 

NOMINAL 

RUN 

CONFIGURATION 

ANGLE 

ANGLE 

Cy 

PAGE 

89 

AUGMENTER  1 

30° 

16° 

0 

435 

90 

ti 

II 

II 

0 

440 

91 

II 

M 

II 

1 

445 

92 

It 

II 

II 

2 

450 

93 

II 

II 

II 

4 

455 

95 

II 

ft 

0° 

0 

460 

96 

If 

II 

ft 

1 

465 

97 

II 

It 

It 

2 

470 

98 

II 

II 

II 

4 

476 

99 

AUGMENTER  2 

II 

II 

0 

485 

100 

It 

It 

It 

1 

490 

101 

II 

II 

II 

2 

495 

102 

II 

It 

II 

1 

500 

103 

ft 

II 

It 

2 

506 

104 

II 

II 

It 

4 

511 

106 

AUGMENTER  1 

If 

II 

1 

516 

107 

II 

It 

It 

2 

521 

108 

It 

11 

II 

4 

526 

110 

If 

II 

16° 

- 

531 

133 

CLEAN  WING  CONF.  1 

- 

- 

- 

532 

134 

" ” CONF.  2 

537 

NOTE: 

Data  for  each  run  consists 

of  summary 

page  and 

pressure  data  for  four 

selected  angles  of 

attack. 

Pressures 

are  in  pounds  per  square 

inch 

referenced  to  atmospheric  pressure.  Therefore: 


C 


P 


q 
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h'AC/L 


PT  fjn 
1 
P. 


10 


pop  RUN 

17 

DATE  06 

OCT  80 

TIME  12.14 

RECOMP 

• NO.  2 

DISK 

1 PAGB  2? 

11  LDGR  AfXT 

1 ALPHA  WIND  ON  RUN 

31302 

fC/B«70  DEG 

CONTRACT  1631  SUB 

;,FWD«=66  0EG,AFT»34  DEG 

SUMMARY  PAGE 

ACCT  10001 
,MlEAN=50  DEG,CHU=0 

15 

ACO  DATE 
s 

.00  14.257 

30  JUN  80 

22.46 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

Rl. 

PTPFCH 

PTPCHH 

PTPACI 

PHI 

THETA 

THRUST 

OBLAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

rOHR 

-3.5«] 6 

15.1970 

0.5008 

0,5888 

0.1074 

-1211.4859 

1985.3749 

0,9849 

0.9945 

0.994 

1 »A00n 

40.2832 

lii>.5983 

0.2232 

0.22  55 

0.7038 

0.0049 

0.0331 

0.5556 

-7.5211 

15.1517 

0.3907 

0,5654 

0.0186 

-1280.7994 

1606.5046 

0,9850 

0.9950 

0,00'. 

i.Aono 

34 . 6456 

98.047? 

0 .1701 

0.2092 

0.6454 

0.0045 

0.0308 

0.5346 

-11 .0AA7 

15.0674 

0.2850 

0.5339 

-0.0681 

-1221.6023 

1172,4611 

0.9844 

0.99/7 

0.993 

] .4000 

2P.0964 

85.8531 

0 .1196 

0,0547 

0.1888 

0.0013 

O.OORO 

0.5258 

n,?234 

14,9690 

0.5784 

0.5934 

0.1640 

-1088,5342 

2317.7770 

0.9850 

0.9949 

0.994 

1.4000 

44.2638 

116.7867 

0.2607 

0.0910 

0.3871 

0.0027 

0.0135 

0.5799 

0.69  A 5 

14,8043 

0,5622 

0.58  93 

0.1907 

-1010.3020 

2282.2273 

0.9854 

0.9952 

0.99/. 

1.4000 

43.6530 

113.5263 

0.2  52  9 

0.2449 

0.9076 

0.0065 

0.0365 

0,5528 

4,1 25R 

14,8684 

0.6375 

0,5980 

0.2366 

-952.0118 

2634.7898 

0.9858 

0.9945 

0,993 

1 .4000 

46,8324 

122.3615 

0 .2893 

0,2867 

0.9775 

0,0069 

0.0426 

0.5553 

n,0507 

14.9233 

0.7190 

0.6170 

0,3228 

-871,5255 

2951,3882 

0.98«6 

0,9953 

0.994 

1 .4000 

49.564? 

133,1108 

0.3288 

0.3334 

1 .0899 

0,0077 

0 ,0495 

O.'-ATA 

11 .8247 

14,8282 

0.83  88 

0.64  93 

0.3S45 

-822.4338 

3130.8513 

0,991 1 

0.9955 

0.994 

1 .4000 

52.2561 

148.0753 

0 .3  872 

0,1969 

0.6014 

0.0043 

0.0293 

0.^109 

15.7423 

14.6754 

0.  9235 

0.6647 

0.44)6 

-666.5827 

3128.4680 

0.9942 

0,9961 

0.995 

1.4000 

54.2517 

157,2061 

0 .4286 

0.0000 

0.0045 

0.0000 

0.0000 

0.6647 

19.5621 

14.7987 

0. 8606 

0,66  88 

0.4395 

-607.1560 

2785.5846 

0,9944 

0.9952 

0,994 

1,4000 

52.1471 

151.8508 

0 .3  98  0 

0.1653 

0.4963 

0.0035 

0,0246 

0.6441 

'JACAL  292 
JOB  MO.  11 
mod  11  ALPHA 


RUN  17 

LDGR  ACCT  31302 
WIND  ON  RUN,C/B=70 


06  ncT  80  time  12.12  recomp,  no.  2 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,FW0-66  0EG,AFT.34  0EG,HEAN-50  DEG,CHU=o 


)ATA  POINT  4 


nisK  1 PAQP 

AGO  DATE  30  JUN  80  22.36 


0.5380 

0.8476  0,7035 


0.7204 

0.6661 

0.6736 

0.03B4 

0.8401 

0.8213 

0,8189 


0.7  066 

0.6030 

0.6299 

0.6567 

0,8248 


0.6270  0,6804 

0.6581  0,6832 

- • 0,6629  . 0,6702 

0,6567 

0*5724  0.6773 


0.8329  0.6462 


0,8276  0,6329 


0,6345 


0.6731 


0 ,6844 


0,7994  0.6434 


0.6  885 


' « V X 


0.60G,  0.7466  0.7141  0.7154  0.7035  0.7066  0.7472  0.7116  0.7416  0. 


7422 


NACAL  292  RUN  17  DATE  06  OCT  00  TIME  12,13  RECOHP,  NO,  2 

JPB  NO,  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  11  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FW0»66  DEG, AFT  =34  DE6,MiEAN=50  DEG,CMU«0 


DATA  POINT  7 


•vl 

IjO 


0.6604  0.6885 

0,5524  0,6267 

0.4675 

0,7285  0.6542 

0,8356 

0.8398  0.6592 

0.8313  0.8281 


0.6753 

0.8449  0,6913 

0,6527  0.6841 

0,6719  0.6784 


0,8324  0.6498 


0.8318  0.6492 


0,8096  0.6411 


DISK  1 page  14 

ACO  DATE  30  JUN  80  22.41 


/ 


0,6867  0.6742 

0,6405 

0.6161  0.6749 


0.6439 


0.6803 


0,6752 


0.6821 


0.6891 


0.6398  0.7472  0.6629  0.6792  0.6879  0.6804 


0.7404  0.6979  0.7441  0.7391 


NACAL  292  RUN  17 

JOB  Nn  11  ^ ^ RPCOMP.  no.  2 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  fONTRArr  lAai 

• CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

11  ALPHA  HIND  ON  RUN,C/a-70  DEG.FWD.66  0EG.AFT.34  DEG  MEAN  n..- 

* DtG»MEAN*50  DEGfCHUeO 

OATA  POINT  8 


1 PAGg 

ACO  DATE  30  JUN  80  22.42 


4> 


0.6722 

0.8418  0.6880 


0.5912  0.6679 

o.»E,9 


0,6468 

0.6592 


0.6693 

0,6710 


0,8364  0.6427 


0.8336  0.6609 


0,8171  0.6660 


0.6604  0.7391  0.6292  0.6467  0.6617  0.6642  0. 


7360 


0.6842  0.6666 

0.7279 
0.6086 


0.6759 


0.6569 


0.6758 


0.6855 


0.6934 


0.6798 


0.6779  0.7366  0,7335 


j 


NACAL  292 

RUN  17 

DATE 

JOB  MO.  11 

LOGR .ACCT 

31302 

HOD  ll  ALPHA  WIND  ON  RUN|C/B=70 


06  OCT  80 
CONTRACT 
DEGf FWD*66 


TIME  RECOMP,  NO. 

1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,AFT»3A  0EGfMEAN*=50  DEGfCMU- 


2 


0 


DISK  I PAGE  20 

ACO  DATE  30  JUN  80  22.45 


data  point  10 


0.6511 

0.6461 

0.6011 

0.6767 

0.7846 

0.8423 

0.8387 


0.6392 

0.6505 

0.6604 

0.6792 

0,8346 


0,8372  0.6730 


0.6611 

0.6518  0,6806 

0,6363  0,6750 

0,6533  0.6673 


0,6729  0,6659 

0,6786 

0.6711  0.6697 

0.6625 

0.6820 


0,8384  0.6741 

0,8226  0,6769 


0.6671 


0,6798 

0,6662 


0,6823  0,7454 


0,6530  0.6530  0,6542  0,6498 


0.7416  0.6467  0.7416  0.7397 


NACAL  292 

RUN  18 

DATE 

06  nCT  80 

TIMF  12.24  RFCOMP,  NO.  2 

DISK 

1 

PAGE  22 

JPB  NO,  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

30  JUN 

80  23.19 

HOD  12 


ALPHA  WIND  ON  RUN|C/Ba70  DEG,FW0«:66  PEG, AFT  =34  PEGiHFAN^SO  DEG»CMU=l 


SUMMARY  PAGE 


S 

15.05 


P 


A 


14.282 


NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CHH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPr.BM 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

delal 

WFT 

THTH 

CMUTH 

COR 

CPHR 

1 

1.6495 

14.8488 

3.6538 

0 .6230  - 

0.5596 

-861,0695 

15017.4960 

1.3619 

1.3697 

1,3619 

1,4000 

80.3227 

510.1396 

1 .68  96 

5.3353 

124.0404 

0.8873 

0.7925 

-0.1694 

2 

-2.3143 

14.8535 

3.4020 

0.4377 

0.6000 

-1122,0273 

14154.4035 

1.3628 

1,3655 

1.3664 

1.4000 

82.6682 

479.6397 

1.5579 

5.3262 

124.0477 

0.8871 

0.7913 

-0.3536 

3 

-6,2618 

14.8374 

3.1509 

0.2521 

0,5340 

-1166 .0897 

13050.9448 

1.3630 

1.2657 

1.3t.50 

1.4000 

85.4252 

441.5310 

1 .4289 

5.3329 

124.2033 

0.8392 

0.7932 

-0.5411 

4 

-9.8509 

14.9045 

2.7920 

0.0642 

0.4546 

-904.1245 

11906.7550 

1,3629 

1,3663 

1.3675 

1.4000 

88.6827 

391, 8543 

1 .2560 

5.3327 

124.3780 

0.8864 

0.7918 

-0.7276 

6 

1.7011 

14.8786 

3.5958 

0 .6343- 

0 ,6044 

-955.6823 

15050.1909 

1.3627 

1.’651 

1.3646 

1.4000 

79,9953 

511.4317 

1 ,6659 

5.3255 

124.1359 

0.8862 

0,7918 

-0.1575 

6 

5.6416 

14.7301 

3.7931 

0 .7  953 

0.6162 

-776.4260 

15729.7598 

1,3630 

1,3653 

1.3639 

1.4000 

78.1571 

537.4285 

1 .7733 

5.3277 

124.3129 

0.8964 

0.7969 

-0,0015 

7 

9.5222 

14.6176 

3.8757 

0.9172 

0.6482 

-562.1264 

16091,3562 

1.3605 

1.2673 

1.3656 

1 .4000 

76.6857 

548.0776 

1 .8269 

5.3238 

124.40  30 

0,9046 

0.8004 

0.U67 

8 

13.3342 

14.6904 

4.0073 

1 .083  7 

0.6540 

-184,2758 

16375,6909 

1.3638 

1.3674 

1,3672 

1 .4000 

74.8671 

574. 1096 

1 .9098 

5,3286 

124.8635 

0.9028 

0,7996 

0.2840 

o 

17.1033 

14.7236 

3.8760 

1 .0509 

0,6911 

642.9016 

15847.2677 

1.3649 

1 , 2677 

1.3633 

1.4000 

74.8300 

556.6452 

1 .8473 

5.3020 

124.2223 

0,8962 

0.7951 

0.2557 

10 

20.9471 

14.6422 

3.8989 

1 .1609 

0.6798 

1075,8422 

15383,4507 

1.3615 

1.3635 

1.3691 

1.4000 

73.4191 

560.7637 

1 .8748 

5.2698 

123.3881 

0.8951 

0.7931 

0,3677 

h'AC^L  ?92  RUN  IP  HATE  06  OCT  80  TIME  12.22  RECOMP.  NO.  2 DISK  I PAGE  10 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  AGO  DATE  30  JUN  80  23.10 

MOD  12  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG»FW0e66  0EGtAFT«=34  DEG,MEAN=50  DEGtCMU  = l 

DATA  OOINT  5 

-0.3297 

0.7987  0.1782 

-0,0960  0,2376 


0,4014 

0.1539 

0.3310  0,2859  0.2594 

-1,4301  . . _ 

-0,3737  0.2899 

-0.1770 

0.3983 

-1.4424 

-Or  1164 

0,7593 

0.8777 

0ol290 

-0.0612  0,6116 

0.B801 

C.8772 

0,8792  0,3735 

0.5801 

..  . 

0.8767  0.5  093 

0.6762 

0.6824 

0,8732  0,7062 

0,7663 

0.7429 

0.9425  0.7692  0.3989  0.4014  0.3241  0,3378  0,7704  0.3497  0,7767  0,7704 


^•AC/iL  292  RUN  Ifl  DATE 

JOB  NO,  11  Lf)gp  3J302 

nod  12  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/Bo70 


06  OCT  80 
CONTRACT 
DEG,FW0c66 


time  12.22  RECOMP,  NO, 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG»AFT*=34  DEG»MEAN«»50  DEGfCMU«l 


2 


DISK  1 page  14 

ACO  date  30  JUN  80  23,13 


)ATA  POINT  7 


00 


0.3590 

0,002^ 

-0.60U 

0.0629 

0.5853 

0.8492 

0,8812 


0,2967 

-1.4497 

-1.3811 

0.1907 

0,8804 


-0,2898 

0,8160  0.4477 

-0,0649  0,2019 

0,3116  0,2963 


0,8817  0,3772 


0,8781  0,5055 


-0,2218  0,2082 
-0.7138 

0,2622  0,6767 
0,5246 

0,6762 

0,7120 


0*8777  0,6848 


0,7017 

0,7117 


0.8745  0,7679 


0,3440  0,3814  0,2842 


0,2942  0,7729  0,3035 


0,7710  0,7661 


MAC/iL  292  RUN  18  DATE  06  OCT  80  TIME  12.23  RECOMP.  NO,  2 DISK  1 PAGE  16 

JOB  NO.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACQ  DATE  30  JUN  80  23.15 

\ 

MOD  12  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B«70  DEG,FWD»66  DEG,AFT»34  DEG,MFAN=50  DEGfCMUBl 
DATA  POINT  8 

-0.0998 


0.8417 

0.5538 

-0.0181 

0.2275 

0.3166 

-0.0900 

-0.7555 

0.1047 

0.4825 

0.8356 

0.8777 

0,3029  0.3403 

-1.4105 

-1.3419 

0,280) 

0,8829 

0,5035 

-0,2144  -0,0405 

-0.8958 

-0.1654  0,7032 

0.8852  0.4032  

0.5497 

0,5662 

0,8817  0.5384 

0,6923 

0.8838  0.7025 

0.6963 

0,7157 

0.8A15  0,7754  0,3054  0,3615  0*2755  0,2830  0,7735  0,2929  0,7735  0.7723 


^'ACAL  29?  RUN  18  HATE 

JOb  NO.  11  LDGp  ACCT  31302 

MOD  12  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/8o70 


06  OCT  80  TIME  12.24  RFCOHP.  NO.  2 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEGfFWD=66  D6G,AFT«:34  DEG,MEAN»50  0EG,CMU=1 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  30  JUN  80  23.18 


DATA  SQINT  10 


00 

o 


0.0498 

0.0224 

-0.7402 

-0.3388 

0.3465 

0,7936 

0.8750 


0,4120 

-0,8088 

-0.8517 

0.4999 

0.8874 


0,1517 

0.8557  0.6484 

0.1059  0,6094 

0.4642  0,5887 


0.8868  0.5028 


0,8837  0.5989 


-0,2395  0.2949 


-0,6642 

-0,1188 

0.6031 

0.7590 


0c6329 

0.6575 


0.8858  0,8003 


0.6816 

0,7504 


0.7935  0,7760 


0.1271 


:^»2867 


0.2780  0,2954  0,7816  0,3004  0.7767  0,7673 


^AC/^L 

292  RUN  19 

OATH  06 

nCT  80 

TIME  12.35 

RECOMP.  NO.  1 

DISK 

1 PAGF  ?2 

JOB  NQ, 

11 

LOGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

AGO  DATE 

1 JUL  80 

0.22 

MOn  13 

ALPHA  ' 

HINO  ON  RUN, 

,C/B=70  DEG,FWDb66  DEG,AFT=34  DEG 

,MEAN=50  DEG,CMU=2 

"a 

SUMMARY  PAGE 

D 

14.64 

14.252 

PT  N'O 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAL 

CMH 

WFT 

YM 

THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

CDR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

1 

2.2940 

1.4000 

J A. 6824 
-89.8709 

5.2097 

720,0895 

-0.0117 
2 .2  313 

0,9811 
8. 2846 

2154.5103 
266  .0166 

21  184.8582 
1.9245 

1.8928 

1.2397 

1 .8969 
-1.2514 

1 .9088 

2 

“1 .49?i7 

1.4000 

14.6098 

-86.5052 

4.7318 

655.5842 

-0.2089 
2 .0111 

0.8884 

8.2762 

P081.4183 
266  .900? 

19773.6653 

1.9299 

1.8980 

1,2'^?9 

l.«n?9 

-1.5319 

1.9010 

3 

-S.630R 
1 ,4000 

14.8  635 
-82.6436 

4.2010 

592.7125 

-0.5423 
1 .7750 

0.7798 

8.2732 

2024.4064 

267,1040 

18165.3109 

1,9089 

1,8966 

1.2362 

l.‘>046 

-1.7786 

1 ,8‘inn 

181 

“9.2407 
I .4000 

14,9095 

-78,7008 

3,7796 

540,9905 

-0.7551 
1 ,5896 

0.6902 

8.2596 

2138.014? 

266.9777 

16820,5629 
1 .9021 

1,8984 

1.2332 

1,9051 
-1  .“'54 

1 .9018 

5 

2.S556 

1.4000 

14.6691 

-89,6593 

5.1847 

715.9998 

-0.03  08 
2 .2191 

0.9885 

8.26?7 

2137.4507 

267.3633 

21234.7401 

1.9360 

1,9011 

1,2447 

1.9054 

-1.P755 

1.9009 

6 

6.6R44 

l.^^OOO 

14.53  52 
87,1289 

5,6251 

770,6012 

0.2821 
2 .4325 

1.0720 

8.2562 

2120,0452 

267.0676 

22704.5432 

1.9517 

1,8963 

1.2501 

1.9034 

-0.9680 

1 .9001 

7 

10.7406 

1.4000 

14.1947 

84.4983 

6.0645 

814.1493 

0.5041 
2 .6467 

1.1440 

8.2589 

2349.6161 
267  ,5804 

23864.5550 

2.0024 

1 .902  6 
1,2665 

1.9034 

-0.6823 

1.9007 

a 

IA.6555 
1 .4000 

14.-094 
81 .5328 

6.3675 

867.2166 

0.9479 
2 .8251 

1.2102 

8,2434 

2614  .8676 
267.4554 

25238.9881 

1.9854 

1,902? 

1.2604 

1,9023 

-0.3125 

l.90?5 

9 

IP.  5760 
1.4000 

14.3103 

7P.P842 

6.4681 

888.0360 

1 .2708 

2 .9266 

1.1866 

8.2353 

2974,9793 

267.2741 

25627.2834 

1.9839 

1.8956 

1.2597 

1.9036 

O.OllO 

1.9039 

10 

22.5098 

1.4000 

14.4250 

76.033? 

6,5824 

921.1637 

1 .6371 
3 .0474 

1.1916 

8.2166 

3209.5093 

266.8275 

26315.7322 

1,9647 

1.8937 

1.2526 

1.9034 

0.3844 

1.9036 

o 


NACAL  292 

RUN  19 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR , ACCT 

31302 

MOO  13  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/Ba70 


06  OCT  80  TIME 

CONTRACT  1631 
0EG,FW0=66  DEG, AFT 


12.31  RECOMP.  NO.  1 

SUB  ACCT  1000 1 
034-  0EG,MEANs50  DE6,CMU«2 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  30  JUN  80  23.59 


DATA  POINT  1 


-1.1121 


0.7744  -0.2310 


00 

NS 


-0.7378  -0.3555 

0.2038 

0.0573 

-0.0784  -0.2276 

-0.1360 

-3.1416 

- 

-0.6794 

0.0772 

-’3.3181 

0.6441 

....  ..  .... 

0,8606 

0.1202 

0.8868 

0.8849 

0.8855  0.0636 

0*8844  0.1882 


0.8004  0.5730 


-1.9071  . 0.8474 

-3.1012 

•2.0511  0.7759 


0.3225 

0.6546 


0.7537 


0.7815 

0.7316 


0.6544  0.7759  0.1601 


0.2050  0.0560  0.0673  0.7902  0.0847  0.7834  0.7902 


I 


NACAL  292  RUN  19  DATE 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302 

MOD  13  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B*70 


06  OCT  fiO 
CONTRACT 
DEG,FWD=66 


time  12.33  RECOMP.  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG^AFT=3A  DEG»HEAN*=50  DEGyCMU«:2 


DISK  1 page  14 

ACO  DATE  1 JUL  80  0,17 


DATA  POINT  7 


-1.2186 

0,7923  -0.2861 

-0,6487  -0.3840 

— 

0.0492 

-0,4478 

-1.4519 

-0,0171 

-3,1202 

-0,0374  -0,2919 

-0.5244 

0.3373 

-3.1478 

163 

0.7895 

0.8596 

0.2293 

0.8696 

0,87";2  0,1279 


0.8742  0,2488 


“1.7282  0,8359 

-2.6552 

-1.7570  0.7472 


0.3327 

0.6446 


0.7287 


0,6741  0.5876 


0.7572 

0.7118 


0,1545  0,7472  0,0548 


0,0997  -0,0245  -0,0257  0.7609 


r.0122  0.7497  0.7591 


s'ACAL  292 

RUN  19 

DATE 

06  nCT  80 

TIME 

12.34  RECOMP 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

t 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

MOO  13  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/Ba70  D6GtFWDe66  DEG,AFT»34  DEG,MEAN=50  DE6i.CMU»2 


DISK  1 PAGE  16 

AGO  DATE  I JUL  80  0.18 


)ATA  POINT  8 


-1.1864 


0.8158  -0,1340 

-0.5708  -0,2363 

-0,0012  -0,0416  0,0057  -0,3215 

-0.5734  -3.0975 

-1.8593 

-0.8R46  -3,1061 

0.1577 

0.7512  0.2792 

M 0,8585  0,8818 

■P'  . . 

0,8843  0,1526 


-1.5781,..  0.8616 

-2.2128 

-1.5009  0.7729 


0.40C4 


0.7443 


0.8826  0.2672 

0,8860  0,6097 


0.6503 


0.7715 

0,7282 


0.0490  0.7647  -0,0343  0,0760  -0.0416  -0,0588  0,7784  -0,0202  0,7622  0.7641 


NACAL  292  RUN  19  DATE  06  OCT  80  TIME  12.34  RECOMP.  NO,  1 

JOB  NO.  11  LDGR  .ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  13  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/Bb>0  0EG,FWDc66  DEG, AFT =34  0EG,MEAN=50  DEG,CMU=2 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  1 JUL  80  0.21 


DATA  POINT  10 


00 

Or 


-0.5697 
-0.5538 
-0.9116 
-162902 
-0.U42 
0 • 6664 
0,8347 


-0.0722 

-1.7950 

-2.1326 

0,4761 

0.8843 


-0,5142 

0.8092  0.0630 

0,4187  -0,1433 

0,1132  0,1917 

-1.1726 

0.0663 

-1,8220 

-1.1738 

0,8042 

0.8914  0.2318 

0,8883  0.3865  ‘ 


0.5166 

0,7446 


0.7681 


0.8909  0.7205 


0.7931 

0,7863 


-0,3136  0,7659  -0.2346  -0,2658  -0,1421  -0,0808  0,7778  -0 


3 0.7697  0.7765 


NACAL 

292  RUN  20 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  00.12 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

JOB  NO. 

n 

LOGR  ACCT 
% 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

1 JUL  80 

18.46 

MOD  14 

ALPHA  1 

WIND  ON  RUN* 

C/B=70  deg 

.,FWD«=66  DEG 

iAFT=34  DFG 

,MFANi=50  DEG,CHU=4 

Pt  p 

A 

o 

1A.26  14 

.267 

3 

UMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

Rl 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

COUP 

1 

2.7BSH 

7.3233 

7.4540 

-1  .5357 

1.3480 

4791.3858 

15453. 98u2 

1 .9495 

. l.«“501 

1.9529 

1 .4000 

-7R.3583 

524.6897 

2 ,7966 

8.2347 

271.7478 

3.9417 

1 .781? 

-3.3169 

? 

-1.39RR 

7.594? 

6.5552 

-1  .8727 

1.1684 

4733.295? 

14512.1161 

1.9517 

1.5520 

1.9550 

1 .4000 

-74.0559 

487.4011 

2 .4637 

8.2396 

272.4742 

3.8112 

1.7519 

-3,6?47 

3 

“^>.4R?3 

7.7136 

5.0449 

-2  .2  063 

1.0270 

4614.5423 

13667.8877 

1.9A71 

1 . ‘-5  1 4 

1 .94.'^  9 

1.4000 

-69.3191 

4 53.6702 

2 a 91 9 

8.2161 

271.6713 

3.7411 

1.7349 

-3,9413 

4 

-9.2539 

7.B33? 

5.1402 

-2  .4  817 

0.8745 

4670.6209 

12791.5216 

1.951? 

1.9542 

1.9518 

186 

1 .4000 

-64.227B 

420. 9190 

1 .92  87 

8.2149 

272.1694 

3.6908 

1.7229 

-4.2047 

3 

2. 8 684 

7.3572 

7.3873 

-1  .5260 

1.3250 

4732.4793 

15453.6948 

1 .9506 

1.‘491 

1 .9534 

1.4000 

-78.3280 

522.4607 

2 .7/66 

8.1976 

271.9474 

3.9264 

1,7771 

-3.3031 

6 

0.9R40 

7.287? 

8.0363 

-1  .0623 

1.4428 

4735 .6092 

16403.7991 

1 .9491 

1.9404 

1.9557 

1.4000 

-82.4697 

556. 1146 

3 .04  75 

8.1902 

272.0289 

3.9652 

1.7861 

-2.HA84 

7 

11,0069 

7.3567 

8.5273 

-0  .6374 

1.5428 

4722  .9930 

17285.4369 

1 .9499 

1.9493 

1.9548 

1.4000 

-86.3935 

591,7411 

3.2821 

8.1840 

271.9205 

3.9263 

1.7768 

-2.3142 

R 

15.0933 

7.1948 

9.2279 

0.042  9 

1.6732 

4745.7362 

18137.7676 

1.9520 

1,9492 

1.9515 

1.4000 

89.7332 

625.0445 

3.5956 

8.1895 

272.2789 

4.0199 

1.7989 

-1.7560 

9 

19,3163 

7.0373 

9.8550 

0 .6  871 

1.7675 

4774,6722 

18854.2755 

1.9525 

1.9482 

1.9528 

1 .4000 

B6.0113 

654.4800 

3.9034 

8.1/81 

27  2,1640 

4.1081 

1.8178 

-1.1306 

\ i 

23.1476 

7.3760 

9.7906 

1 .2210 

1.7000 

4885.2519 

19569,7794 

' .9487 

1.9500 

1.9512 

1.4000 

82.8911 

685.  U28 

3.9953 

B.1779 

272.2292 

3.9204 

1,7756 

-0,5546 

o 


NACAL  292  RUN  20  DATE  13  OCT  80  TIME  00.08  RECOMP.  NO.  1 DISK  I PAGE  2 

JOB  NO.  U LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl  ACO  DATE  1 JUL  80  18.15 

MOD  lA  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD»66  DEG,AFT»34  DEG,ME.AN*50  DEG,CHU»4 

DATA  POINT  1 

-0,8440 

0.2380  -0.3408 

-1.3240  -0,3906 

-0.5466  -0.1699 


00 


-0.0386  -("•.2268 
-0.2686  -3,5690 


-0.6408 
-0.1208 
0.2582 
0.4185 

0.4443  0.4462 


-3.8137 

-0,3992 

0.4448  -0.4289 

0.4439  -0.3059 

0.4422  0,1364 


-2.1843 

-4.0118 

-2.8589 

-0.2420 


0.4298 


0.3895 


0.3768 


0.2010 


0.3887 


0.3123 


-0.0049  0.3817  -0.1140  -0.1017  -0.2268  -0,2060  0,3905  -0.1778  0.3805  0.3899 


NACAL  ?92  RUN  20  DATE 

JOR  NU.  11  • LOGR  ACCT  31302 

mod  14  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B*70 


13  OCT  80  TIME 
CONTRACT  1631 
DEGtFW0s66  DEG, AFT 


00.10  RFCOMP.  NO.  1 
SUB  ACCT  10001 
34  DEG,MEAN*50  DEG,CMU>4 


DISK  1 page  14 

ACO  DATE  I JUL  80  18.41 


DATA  POINT  7 


CO 

00 


-0,1422  -0.2796 
-0.4820  -3,4905 

-1.1277 

-0.5249  -3.6340 

0.0465 

0»3769  -0,2882 

0.42^5  0.4440 


-0,9160 

0.2877  -0.3784 
-1.2027  . -0,4276 
-0.5065  -0,2212 


0.4426  -0,3639 


0.4431  -0,2466 


-2 r 1849  0,4295 

-3.8051 

-2,7031  0,3840 

-0.1863 

0.3740 

0.2293 


0.4437  0,1573 


0.3845 

0.3184 


0,0355  0.3805  -0.1827 


0.1533  -0.2820  -0.2722 


0,3830  -0,2219  0,3811 


0.3924 


NACA3  292  RUN  20  DATE  13  OCT  BO  TIME  00.11  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  U LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

MOD  14  ALPHA  WIND  ON  RIJN,C/B=70  DEG,FWD»66  DEG,AFT-34  DBG, MEAN-50  DEG,CHU-4 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  1 JUL  80  18.41 


DATA  POINT  8 


00 

VO 


-0.2005  -0.2943 
-0.5850  -3.4648 

-1.3908 

-0.7542  -3.5948 

-0.0766 

0.3437  -0.2624 

0.4273  0.4403 


-0.9571 

0.3052  -0.3942 

-1.1607  -0.4623 

-0.4729  -0.2368 


0.4477  -0.3523 


0.4445  -0.2311 


0.4445  0.1664 


-2.1825  0.^2Q3 

-3.7236 

-2.6001  0.3854 


-0.1670 


0.3714 


0.2306 


0.3861 


0.3259 


-0.1079  0.3855  -0.2483  -0.1974  -0.3103-0.2980  0.3855  -0.2575  0.3849  0.3861 


^^>  i 

¥ 

NAC^L  292  RUN  20  DATt  13  OCT  80  TlMF  00.11  RFCOMP,  NO.  1 DISK  I PAGE  20 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  1 JUL  80  18.44 

MOD  14  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B«70  DEG,FW0=66  DEG,AFTb34  DEG,MEAN»50  0EG,CMU«4 

DATA  POINT  10  ' 

-1.0766 

0.3446  -0,4410 


-1,0216  -0.4829 


-0.5966 

-0.2477 

-0.4065  -0.2212 

-0.6414 

-3.1177 

-2.1077 

0.4262 

-1.6625 

-1.1896 

-3.2550 

-3.5519 

-0.3174 

0.2840 

-0.2048 

-2.4082 

0.3848 

VD 

0.4106 

0.4476 

O 

0.4513  -0,3102 

-0,0933 

0.4522  -0.1616  0.2596 

0.3896 

0,4537  0.2139  0.3344 


-0.2207  0.3880  -0.3470  -0.2747  -0.3593  -0.3348  0.3905  -0.2863  0.3805  0.3948 


s 


JACAL  292  RUN 

23 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  00.48 

RECDMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

inB  NO. 

11 

LD6R'  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  r'^oi 

ACO  DATE 

2 JUL  80 

17.20 

HOD  17 

ALPHA  WIND  ON  RUN» 

C/B=70  DEG 

;tFWD*54  DEG, AFT  =38  DEG, 

MFAN=46  DEG,CMU=0 

b 

15.04 

14.282 

SUMMARY  PAGE 

>T  NO 

ALPHA  H 

Q H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

0.3762 

15.2643 

0.7234 

0 .5  655 

0.1610  - 

1095  .9163 

3185.3872 

0.9811 

0.9947 

( .9948 

1 . roon 

51.9860 

131.9561 

0.3308 

0.3074 

1.1840 

0.0082 

0.0371 

0.5283 

2 

-3.6A74 

15.3061 

0.6154 

0.5126 

0.1102  - 

1170.6985 

2924.1072 

0.9767 

0.9939 

0.9936 

i.?nno 

50.1942 

115.4335 

0.2788 

0.1258 

0.4131 

0.0028 

0.015? 

0.4«76 

3 

-7.6ftfi3 

15.1523 

0.4619 

0 ,4712 

0,0290  - 

1176.6023 

2408  .9916 

0.9761 

0.9940 

0.9986 

1.3000 

44.4260 

94. 1299 

0.2055 

0.1693 

0.6989 

0,0048 

0.0205 

0,4506 

“10.9971 

15.3804 

0.3541 

0 .4  547 

“0.0551  - 

1166.3021 

1960.3717 

0 .9768 

0.9947 

0.9943 

1.3000 

37.9122 

83.4529 

0.1542 

0.3371 

1.3777 

0.0095 

0.040  6 

0.4140 

V£>  f 'S 

b 

0.3 A03 

15.0337 

0.7209 

0 .5  603 

0.1784  " 

1077  .7032 

3209,3656 

0,9801 

0.9948 

0.9037 

1 . 3000 

52.1424 

129.2303 

0.32  96 

0.3559 

1.3550 

0.0095 

0.0434 

0.5169 

^.2196 

15.0379 

0.7404 

0 .5  956 

0.1987 

“927.7331 

3235.3292 

0 .9867 

0,9943 

0,9946 

1.3000 

51.1815 

134. 5300 

0.3391 

0.1562 

0.5392 

0.0038 

O.OlPO 

0,5766 

1 

8.1644 

1 5.0345 

0.8286 

0 .6177 

0,2806 

“869.5014 

3510.2898 

0.9893 

0,9952 

0.9950 

1.3000 

53.2979 

146.2891 

0.3020 

0.1771 

0.6230 

0.0044 

0,0216 

0,5960 

8 

11.9316 

15.0515 

0 . 91 98 

0 .6321 

0,3610 

-7  83. 987  5 

3572.5767 

0,9926 

0.9950 

0.9970 

1.3000 

55.5037 

1 58. 1501 

0.42  63 

0.1175 

0.3049 

0.0021 

0.0143 

0.6177 

9 

15.7711 

14.9365 

0.9863 

0.643  7 

0.4239 

“694.4996 

3459.9837 

0.9942 

0,9950 

0.9968 

1.3000 

56.8677 

165.6218 

0.4587 

0.2693 

0.7626 

0.0054 

0.0330 

0.6107 

10 

19.5958 

14.9866 

1.0013 

0 .6296 

0.4383 

-440.3884 

3203.8124 

0.9934 

0.9946 

0.9948 

1.3000 

57.8377 

166.  8766 

0.4657 

0.2861 

0.8912 

0.0063 

0.0350 

0.5946 

NACAL  292  RUN  23  DATE 

JOB  MO.  11  LDGR  ACCT  31302 

t 

MOD  17  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/B=70 


13  OCT  80  TIME  00.44  RFCOMP.  NO.  1 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,FWD«54  DEG«AFT»38  DEG,MEAN<=46  DE6tCMU»0 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.03 


DATA  POINT  1 

0.5635 

0.8641  0.6872 


0.6041  0,6862 


0.7267 

0.6755 

0.7045  0.6540  0,6863 

0.5454  . . _ ....  

0.6922 

0.66.33 

1.6971 

8588 

0.5565 

0,6940 

1.8562 

0.8284 

0,8489 

0,6589 

0,6984 

0.821t? 

0,8316 

0.8414  G.6233  0.6845 

0.6986 


0.8510  0.6696 


0.6948 


0.6982 

0.8131  0.7C93  " 0.7095 


0.7496  0.7625 


0.7255  0.7193  0,7058  0.7144  0.7570  0.7058  0.7644  0,7650 


NACAL  292  RUN  23  DATE  13  OCT  80  TIME  00.46  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  14 

JOB  NO.  11  LOGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  2 JUL  80  17.16 

MOD  17  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B»70  0EG,FW0=54  DE6,AFT=38  DEG,MEAN»46  DEG,CMU»0  

DATA  POINT  7 

0.6661 

0.8581  0,6903 


0.6825  0.6851 


0.6910 

0.7064  0.6826 

0.6767 

0.6015 

0.6626 

0.6780  0.6914 

0.5293 

0.7687 

0.6823 

0,8329 

0.8621 

0.8519 

0.8545 

0.6811  0.6925 

0.8380 

0.8361 

0.8408  0,6916 

0.8499  0.6855 

0.7013 

0.6835 

0.7180 

0.6846 

0.8140  0.6939 

0,7235 

0.7354  0.7533  0.7021  0.7107 


0,7082  0.7119  0.7502  0.7058  0,7607  0,7644 


/2- 


NACAL  292  RUN  23  DATE 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302 

MOD  17  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/Bo?0 


13  OCT  80  TIME 

CONTRACT  1631 
DEG,FWD»54  DEG, AFT 


00.A7  RECOMP.  NO. 

SUB  ACCT  10001 
“38  DEG,MEAN=A6  0EG,CMU«0 


1 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.16 


DATA  POINT  8 


0„6787 


0.6404 

0.5238 

0.4380 

0.7113 

0.8502 

0.8594 

0.8460 


0.6848 

0.6928 

0.6996 

0.85  88 

0.8386 


0.8618  0.6931 

0.6950  0.6828 

0.6976  0.6783 

---  - - „ . 0.6934  0.6869 

0,8070 

0.7008  0.6943 


0,8449  0.6724 


0.6974 


0.6888 


0.8559  0»6875 


G.7243 


0.8162  0.6976 


0.6854 

0.7248 


0.7304  0.7564  0.6527  0,6749  0,7045 


0.6996  0.7508  0.6984  0.7619 


0.7631 


^ o 

NACAL  292  RUN  23  DATE  13  OCT  80  TIME  00.48  RFCOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  20 

■job  no.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  2 JUL  80  17.19 

MOD  17  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B«70  DEG, FWD»54  DEG,AFT»38  DEG, MEAN-46  DEG,CMU=0 

DATA  POINT  10  . 1 

0.6426 

' 0.8173  0.6828 

0.6182  0.6933 


0.6145 

0.6663  0.6701  0.6857 

0.5293 

0.6737 

0.6922.  . 0. 

6818 

0.5589 

0.6274 

0.6749 

0.6811 

0.8150 

0.8556 

0.8582 

0.6916 

0.6877 

0.8510 

0.B369 

0.8388  0,6744 

' ‘ 0.6875 

0.6889 

0.8527  0.6601 

0.7011 

0 .6862 

0.8159  0.6075' 

' 0 

.6973 

7237  0.7514 

0.6576  0.6595  0,6484  0.6459  0.7490 

0.6564  0.7551 

0.7502 

J 


4 


I 


NACAl. 

292  RUN 

24 

DATE  13 

nCT  80 

TIME  03.08 

RECDMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

JOB  NO 

. 11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

2 JUL  80 

17.51 

MOD 

18  ALPHA  WIND  ON  RUNi 

C/B=70  deg 

»FWDe54  0EG,AFT*38  DEG,MEAN*=46  DEG,CMU=1 

'‘■Q 

"a 

15.05 

14.282 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DFLAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

1.3512 

15.1585 

2.8626 

0 .4501 

0.2795 

“243.0128 

12368  .9232 

1.3703 

1.3704 

1.3665 

1. inoo 

81.0633 

413.5273 

1 .3222 

5.2392 

122.9605 

0.8616 

0,6408 

-0.1907 

2 

-2.5A02 

15.0636 

2.9425 

0 .3  506 

0.2641 

“813.8884 

12348.3818 

1.3719 

1.3711 

1,3658 

1.3000 

83.20*0 

420. 2293 

1 .3478 

5.2406 

123.2497 

0.8691 

0.6439 

-0.2<’33 

3 

-6.A90B 

14.9079 

2.8498 

0.2174 

0.2521 

“950.5953 

11827.7440 

1.3676 

1 .3708 

1.3658 

1,3000 

85.6369 

401.1150 

1 .2946 

5,2362 

123.0441 

0.8767 

0.6470 

-0.4  2 *'6 

't 

-10.0893 

14,9709 

2.5171 

0.0577 

0.2106 

“769.3965 

10492,6279 

1.3698 

1.3723 

1.3710 

L96 

1.3000 

88.6862 

3 54.  653  5 

1 .1359 

5.2478 

123.6806 

0,8775 

0.6474 

-0.5897 

5 

1,3583 

14.9477 

2.8389 

0.4423 

0,2762 

-415.1151 

12190.0393 

1.3730 

1.3588 

1.3677 

1.3000 

81.1436 

404.3082 

1 .31 09 

5.1829 

121.3794 

0.8625 

0 , 640  1 

-0,1077 

6 

5.1A32 

14.8941 

2.8445 

0 .4  832 

0.3365 

. 185.2748 

12236,2558 

1.3689 

1.3603 

1.3686 

1,3000 

80.3575 

404. 5612 

1.3174 

5.1622 

120.8645 

0.8620 

0,6389 

-0.1556 

7 

9.0241 

14.9695 

2.92  97 

0 .5161 

0.4165 

719.4406 

12388.8582 

1.3694 

1.3719 

1.3692 

1.3000 

80.0083 

419.2233 

1 .35  87 

5.2131 

122.9266 

0.8722 

0.6437 

-0,1276 

R 

12.9415 

15.0206 

3.1072 

0 .6565 

0,4530 

1065 .5592 

12678,0354 

1.36 98 

1.3727 

1.3707 

1,3000 

78.0686 

449.0827 

1 .4533 

5.1967 

122,6184 

0.8671 

0.6406 

0,0159 

9 

16.8311 

14.9769 

3.2102 

0 .7419 

0.4784 

1666.2950 

12485.8365 

1.3727 

1.3631 

1.3720 

1.2000 

76.9867 

464. 5498 

1 .5095 

5.1773 

121.8023 

0.8638 

0,6394 

0.1024 

10 

20.6459 

15. 1913 

3.2581 

0 .8132 

0.5359 

2139.5250 

12195.1062 

1.3647 

1.3728 

1.3674 

1.3000 

75.9851 

480.2517 

1 .53  98 

5.1835 

122.0993 

0.8537 

0.6356 

0.1775 

NACAL 

292 

RUN  24 

DATE 

JOB  MO 

. ll 

LDGJ^  ACCT 

31302 

MOD 

18 

ALPHA  WIND  ON  RUN 

♦C/B=70 

13  OCT  80  TIMF  03.04  RECOUP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEGtFWD*^54  DEG,AFT=38  DEG,iMEAN=46  DEG,CHU»1 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.27 


DATA  POINT  1 


0.1901 


0.8552  0.4162 


0.4090  0.5119 


VO 


0.5894 

0.4A61 

0.2916 

.0.7103 

0.8685 

0.8797 

0.8662 


0.5433 

-0.7901 

-0.4514 

0.8723 

0.8683 


0.5465  0.5976 


0.8706  0.5720 


0.8660  0,5602 


0,8515  0.6759 


-0.G477  0.1392 


-0.1696 

•0.0784 

0.5673 

0.7200 


0.6126 

0.6219 


0 .7076 

0.7314 


0.7022  0.7639 


0.5869 


0.5757  0.5483  0.5533  0.7764  0.5265  0,7677  0,7758 


NACAL  292 
” JOB  NO.  11 
NOD  18 


ALPHA 


RUN  24  OAlc  13  OCT  80 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 
WIND  ON  RUNfC/Bs70  DEG,FWD«=54 


TIME  03.07  RECOMP.  NO.  1 

1631  SUB,  ACCT  10001 
DEG,AFT=38  DEG, MEAN-46  DEG,CMU*1 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.45 


DATA  POINT  7 


0.4877 

0.8575  0,4942 


0.4405  0.5531 


0.5496 

0.3414 

0.52  84  0.5517  0.5785 

-0.7240  . _ . . . . . -0.0833 

0.2473 

0,0137 

1.4735 

0.7922 

0,8722 

-0.3748  -0.4820 

0.8792  " ' -0,2339 

0,6145 

0,8755 

0.8731 

0.8708  0.5913  ■"  " ~ 0.5557 

0.6199 


0.8666  0.5497  0.7143 


0.6731 

0,8603  0,6779  0.7208 


0.6518  0.7664  0.5770  0.5583  " 0.5172  0.5284  0,7826  0.5159  0.7683  0.7658 


/2- 


MACAL  292 

RUN  24 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

HOD  18 

ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70 

13  OCT  80  TIME  03.07  RECOHP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEGfFWD=54  DEGtAFT“38  DEG,MEAN=46  DEG,CMU»1 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.46 


DATA  POINT  8 


0.4696 


0.8731  0.6136 


0.4499  0.6042 


VO 


0.5184  0.5122 

0.2548  -0.7044 

-0.2033 

0.3589  -0.3552 

0.7179 

0.8715  0.8935 

0.8843  0.8705 


0.5716  0.5937 


0.8765  0.6C46 


-0.0251 

-0.4373 

0.1298 


0.5847 


0.4468 


0.6417 


0.6742 


0.8771  0.5694 

0.8752"  0.6953 


0.7309 


0.6608 

0.7311 


0.6524  0.7720  0.5533 


0.5489  0.5059  0.5072  0.7776  0.5i34  0.7783  0.7758 


2 


r 


NACAL  292  RUN  24  DATE  13  OCT  80  TIME  03.08  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  18  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B«70  DEG,FWD*=54  0EG,AFT=38  DEG, MEAN-46  DEG,CMU»1 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  2 JUL  80  17.49 


DATA  POINT  10 


0.6871 


• 

0.8803 

0.6577 

0.4374 

0.41 62 

0.4602 

0.6050 

0.6528 

0.6410 

0.2293 

-0.6278 

ooz 

-0.4961 

-0.0465 

0.5493 

0.8414 

0.8891 

-0.1702 

0.9072 

0.8942 

0.B903  0.6582 

0.0398  0.3539 

-0.2511 

-0.0128  0.6214 

0.6720 

0.6731 


0.8914  0.6466 

0.8849  0.7808 


0.7B71 


0 .7033 

0.7625 


0.6125  0.7739 


0.3103  0.3751  0.4816 


0.4953  0.7901  0.5010  0.7783  0.7795 


CAL 

292  RUN 

25 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  03.18 

RECOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  2? 

B NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

2 JUL  80 

19.07 

MOD  19  ALPHA  WJMD  ON  RUN, 

C/B=70  DEG 

;,FWDi=54  OEG 

, AFT *=38  DEG 

,HEAN*=46  DBG,CMU=2 

"a 

15.075  14.282 

SUMMARY  PAGE 

NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

IHFTA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

2.1  APR 

15.1338 

4.8364 

0.0269 

0.7052 

:^?52.?248 

20027.9448 

1.8916 

1.8941 

1.8967 

i.?noo 

89.6003 

6 89.0510 

2.0934 

8.1238 

165.1767 

1.8612 

0.9929 

-P.9659 

2 

-1.9555 

15.2681 

4.3159 

-0  ,2  542 

0,5775 

2235.3046 

18464.2007 

1.8923 

1.B932 

1.8997 

i.?nno 

-86.6288 

621.4518 

1 .8535 

8.1220 

265.3431 

1.8459 

0.9B90 

-1.2433 

3 

-5.9R06 

15.2007 

3.9921 

-0  .5223 

0.4607 

2300.7273 

17165,0983 

1,80?4 

1.8921 

1.8985 

l.?000 

-82.5461 

576.  152  3 

1 .6961 

8 . 104? 

264.8273 

1.8506 

0.9900 

-1.5123 

A 

-9.6614 

15.2102 

3.5408 

-0  .765  9 

0.3583 

2539.2933 

15533.5137 

1.8953 

1.8974 

1.9002 

iOl 

1 .?noo 

-77.7932 

510.7406 

1 .4945 

8.0949 

265.0313 

1.8509 

0.9BP3 

5 

2.1R3A 

15.1013 

4.8356 

0.0271 

0.6610 

2234.4886 

19872.2007 

1.R«’67 

l.?noo 

89.6786 

607.4699 

2.0931 

8.0915 

264.8940 

1.8632 

0.9929 

6 

6.244B 

14.9758 

5.3180 

0.3437 

0.7496 

2142.2942 

21591.5550 

1.8985 

1.6912 

1.8928 

1 .3000 

86.3022 

751.3172 

2 <s32  60 

8.1044 

265.3805 

1,8823 

0,9994 

-0,6557 

7 

10.1306 

15.0500 

5.4302 

0.6272 

0.7259 

2248.8267 

22330.8109 

1,8939 

1.8942 

1.8PB4 

1. rOOO 

83.4108 

774.4734 

2.41  55 

8.0804 

264.8202 

1 ,8691 

0.9942 

-0.3669 

8 

13.9830 

15.0403 

5.4658 

0 .8  001 

0.7043 

2754,9079 

22392.2834 

1.8925 

1.8931 

1.8977 

l.?000 

81.6715 

782.1563 

2 .45  93 

8.0767 

264.7461 

1 .8698 

0,9946 

-0,1944 

9 

17.8707 

14.8446 

5.6145 

0.9947 

0.7347 

3475  .5339 

22482.9605 

1.8972 

1,8942 

1,8993 

l.?000 

79.9531 

796.  6474 

2.5522 

8.0858 

265.2924 

1 .8983 

1.0025 

-0,0078 

10 

21.7983 

14.8679 

5.7065 

1 .1858 

0.7609 

4163.6742 

22616,1771 

1.8958 

1.8939 

1.0996 

1 .2000 

78.2651 

816.0670 

2.62  53 

8.0634 

264,6112 

1.8905 

0.9992 

0.1865 

NACAL  292 

RUN  25 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

MOD  19  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/Ba70 


13  OCT  80 
CONTRACT 
DEGfFWD=54 


TIME  03.14  RECOHP,  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG»AFT=38  DEGtMEAN«=46  0EGyCHUs2 


DISK  I page  2 

ACO  DATE  2 JUL  80  18.46 


DATA  POINT  1 


-0,7609 

0,8912  -0,1402 

■ 

0.2440  -0,1664 

0.4340 

0.1691 

-0.1950 

0.3781 

-1.9476 

0,4026  -0,2325 

-1.0288  . 0,8946 

0.4048 

0.7971 

-1.3461 

-1.2140 

0.9055 

0,9046 

0.9023 

0.9034 

-0.8656  J.7846 

0,9008  0.5095 

- 

0,4917 

0,7609 

0,8980  0.4043 

0,7091 

0.8888  0.6260 


0 .7946 

0.7691 


0.4769  0.7848  0.4023  0.4421 


0.3706  0.3955  0.7904  0.4036 


0.7835  0.7866 


203 


NACAL  292 


RUN  25 


HATE  13  OCT  80 


TIME  03.17 


RECOMP.  NO.  1 


JOB  NO.  11 

MOO  19  ALPHA 


LOGR.  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=54  0E6fAFTc38  DEG,KEAN»46  0EG,CMU«2 


DISK  I page  14 

ACO  DATE  2 JUL  80  19.02 


DATA  POINT  7 


0.3196 

-0.0189 

-O.7B0O 

-0.0226 

0.5858 

0.8735 

0.8998 


0.3184 

-2.0093 


-1.3956 


0.9060 

0.9017 


0.0846 

0.8831  0.2230 

0.1926  0,2184 

0,3806  0.3286 


0.8963  0,4729 


0.8978  0.4158 


-1.0765  _ -0,4373 

-1.5943 

1.2728  0.6384 


0.4863 

0.7428 


0.8174 


0.8945  0,6286 


0,8105 

0.772P 


0.4390  0.7748  0.3426 


0.3843  0.3016  0.3J21  0,7773 


0.3283  0,7810  0.7817 


NACiiL  292  RUN  25  DATE  13  OCT  80  TIME  03.1?  R6C0HP.  NO.  1 

LDGR.  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
. MOD  19  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B»70  DEG,FWD»54  DEG,AFT»38  DEG,MEAN«46  DEG,CMU»2 

DATA  POINT  8 

0,3270 

0.8855  0.0483 

- 0,2089  0.4230 

0,3710  0.2210 


M 

O 

4S 


0.2792  0,3053 

-0.1234  -1.9885 

-0,9475 

-0.1797  -1.3778 

0,4869 

0.8458  0,9110 

0.8943  0,9009 


/2- 

disk  1 PAGE  16 

ACO  DATE  2 JUL  80  19.03 


-0.8919  -0,1682 

-1,4964 

'’1.1211  0,6197 


0.8983  0.4624 


0.9000  0.4020 


0,3821 


0.7866 


0.7180 


0,893  8 0,6206" 


0.7411 


0,8038 


0.-i670  0.7786  0.2978  0.3781  0.2985  ’ 0.303  6 0.7761  0,3166  0.7806  0.7810 


I 


r- 


NACAL  292  RUN  25  DATE  13  OCT  00  TIME  03.18  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  AcoT  10001 

I 

MOD  19  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B=70  DEG,  FWD=54  0EG,AFTs38  DEG,HEAN=>46  DEG,CMU>2 


RISK  1 page  20 

ACO  DATE  2 JUL  80  19.06 


DATA  POINT  10 


ti 


O 

Ui 


0.1455 

0.8695  0.4569 


-0.0489 

-0.0733 

-0.5672 

0.5844 

0.2272 

0.7805 

0.8766 


0.2493 

-1.2770 

-0.94 87 

0.9110 

0.8980 


0.1833  0.5721 

0.4004  0.4667 

. . . -0.8753  -0.0195 

-1.7605 

-0.8179  0.6107 


0.9028  0.4827 


0.4174 


0.6375 


0.9068  0.3855 


0.7431 


6.9017  ~ 0,6488 


0.7189 

0,7638 


0.7786  0.2761  0.7810  0.7804 


0.1138  0,7748  0.1455  0,0796  0,1442  0.2375 


lACAL 

292  RUN  26 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  03.29 

RECOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

lOB  NO 

. 11 

LDGR  ACCT 
« 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

2 JUL  80 

19.44 

MOD 

20  ALPHA  I 

^^IND  ON  RUN, 

C/B=70  DEG 

1,FWD«=54  DEG 

,AFT»38  DEG 

,MEAN*=46  DEG,CMU=4 

"a 

15.075 

14.282 

SUMMARY  PAGE 

>T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

THIH 

CMUTH 

COR 

CD  HR 

1 

2.B222 

7.4724 

7.3407 

-1  .3  727 

1.0241 

4770.2726 

15188.3562 

1.9506 

1.9451 

1.9560 

1*1000 

-79.4077 

52  5.  33  E 4 

2.7824 

8,1453 

271.4731 

3.8591 

1.4356 

-2,8083 

2 

-1.3  ^‘8  A 

7.7299 

6.4569 

-1  .783  0 

0.8721 

4854.7549 

14272.5826 

1.9463 

1.9442 

1.9545 

1.3000 

-74.5629 

487.4555 

2 .4419 

*8 . 140 1 

271.2135 

3.7270 

1.4107 

-3.1937 

3 

-5.A3A4 

7.P247 

5.7^04 

-2  .1670 

0.7156 

4936,2667 

13373.0846 

1.9498 

1.94  64 

1.9547 

1.3000 

-69.5076 

455.981? 

2.1804 

8.1470 

271.6244 

3.6874 

1.4036 

-3.5707 

A 

-9.1095 

7.7776 

5.3028 

-2  .5222 

0.5819 

5029.3336 

12490.7420 

1.9489 

1.9453 

1.9561 

K> 

O 

1.3000 

-64.5620 

429.9496 

1 .98  00 

8.1601 

272,1645 

3.7171 

1,4106 

-3,9329 

CT> 

5 

2.8921 

7.3831 

7.3901 

-1  .4138 

1.0372 

4830.2273 

15118.7420 

1.9510 

1.9444 

1.9974 

1.3000 

-79.1695 

522,.  9657 

2,7927 

8.1381 

271.5789 

3.9073 

1.4444 

-2.85P2 

6 

7. 0083 

7.3218 

8.0034 

-0  .905  5 

1.1639 

4733.3749 

15986.8936 

1.9505 

1.9445 

1.9586 

1.3000 

-83.5450 

555. 1814 

3.06  08 

8.1345 

271.4656 

3.9384 

1.4497 

-2.3552 

7 

11.1643 

7.1978 

8.6416 

-0  .3500 

1.2580 

4646.8513 

16716.0708 

1.9473 

1.9452 

1.9498 

1.3000 

-87.6801 

586.0472 

3.3487 

8.1335 

271,4909 

4,0066 

1.4631 

-1.8122 

B 

15.1564 

7.3172 

9.0545 

0 .1998 

1.3145 

4631.3336 

17553.7519 

1.9494 

1.9451 

1,9509 

1.3000 

88.7357 

623.  t'741 

3.5721 

8.1274 

271.3778 

3r9395 

1.450? 

-1.2504 

9 

19.3475 

7.0314 

9.8110 

0 .7702 

1.4219 

4782.6938 

18149.3582 

1.9491 

1,9449 

1.9495 

1.3000 

85.4645 

651.4730 

3 .9089 

8.1166 

271.1671 

4.0965 

1.4780 

-0.6997 

10 

23.2381 

7.0949 

10.1197 

1 .3699 

1.4392 

4805  .5646 

18779.2912 

1.9483 

1.9430 

1.9476 

1.3000 

82.2903 

682.0848 

4.1227 

8.1172 

271.0650 

4,0583 

1.4715 

-0.1015 

o 


r-' 

NACAL  292  RUN  26  DATE  13  OCT  80  TIME  03.26  RECOMP,  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  2 JUL  80  19.16 

I 

HOD  20  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEGtFWD»54  0EG,AFT=38  DEG, MEAN-46  DEG,CMU-4 


DATA  POINT  I 


-0.7775 

0.4103 

-0.3186 

-0.21  13 

-0.3745 

0.0796  0.0167 

-0.0788  -2.2977 

-0,0367 

-0,1783 

-0,3827 

0.0255  -1,7957 

0.3185 

0,4355  0.4378 

^ 0.4435  0.4407 

o 

0,4407  0.0565 


0,4383  -0.0722 


0.4352  * 0.1654 


-1.4796  .0,4038 

-2.6608 

-1.9522  0.3740 

-0,0392 

0.3608 

0.2788 


0.3794 

0.3416 


0.0485  0.3943 


0.0547  0.0715  0.0192  0,0404  0,3999  0.0460  0.3906  0.3856 


NACAL  292  RUN  26  DATE  13  OCT  80  TIME  03.28  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

MOD  20  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=54  DEG,AFT=38  DEG,MEAN=46  DEG,CMU=4 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  2 JUL  80  19.37 


DATA  POINT  7 


-0.9235 

0.4201  -0.3939 


O 

00 


-0.0048 

-0.2B55 

-0.8407 

-0.3356 

0.1346 

0.3947 

0.4306 


-0.0317 

-2.2854 

-1.7413 

0.4254 

0.4390 


-0.1719  -0.4167 

-0.0166  -0.4625 


0.4386  0.0817 


0.4360  -0.0290 


0,4356  0.1834 


-1.5114  a. 3972 
-2.3551 

-1.7315  0.3678 


0.0166 

0.2836 


0.3572 


0.3732 

0.3454 


-0.0232  -0.0097  0.3887  -0.0171  0,3837  0.3831 


0.0136  0.3831 


0.0189  0.0074 


NACAL  292 

RUN  26 

DATE 

JDB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

MOD  20  ALPHA  WIND  ON  RUN|C/B=70 


13  OCT  80  TIME  03.28  RECOUP.  NO.  I 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

DEG»FWD*=54  DEGfAFT=38  DEG,MCAN=46  DEGtCHU=>4 


DISK  1 PAGE  16 

ACQ  DATE  2 JUL  80  19.40 


DATA  POINT 


-0.9303 


O 

VO 


0.4287  -0.4316 


-0.1534  -0.4719 


-0.0525  -0.0501 
-0.3900  -2.^781 

-1,0938 

-0.5857  -1.7199 

0.0245 

0.3669  0.4378 

0.4283  0.4406 


0.4412  0.1016 


-0,0146  -0,4667 


-1.5395  .0,4143 

-2.231C 

-1.6563  0.3697 

0.0287 

0.3600 


0,4403  -0,0114 

0,4413  0.1926 


0.2960 


0.3755 

0.3486 


0.0538  0.3881 


0.0648  -0.0152  -0,0415  -0.0348 


0,3931  -0.0311  0.3862  0,3831 


NACAL  292 

RUN  26  HATE 

13  OCT  80 

TIME 

03.29  RECOMP.  NO.  1 

DISK 

1 PAGE  20 

"JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT  31302 

CONT  RACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACQ  DATE 

2 JUL  80  19.43 

MOO  20  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=54  DEG,AFT»=38  DE6tMEAN=46  DEG»CMU=4  , . 


DATA  POINT  .10 


-0.8703 

’ ” 0.4306  -0.4018 

-0.1500  -0,4602 

-0.4255  -0.1137  -0.0016  -0.4875 

-0.3601  -1.7162  . 

-0.8737 

-0,8743  -1.3683 

-0.1954 

0,3031  0.4428 

M 0.4074  0.4367 

o _ . „ _ 

0.4449  0.1048 


0.4467  0,0424 


0.4475  0.2313 


-1,4600..  , 0,4361 

-2.0641 

1.5077  0.3795 


0.0702 

0.3108 


0.3635 


0 .3778 

0,3646 


0.2922  0.3962  -0,2225  -0.2885  -0.1718  -0,0966  0.3899  -0,0727  0,3962  0.3906 


ACAL 

292  RUN 

2R 

DATE  13 

nCT  80 

TIME  04.25 

RECOMP. 

NO.  1 

DISK  1 

PAGE  22 

DO  MO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

2 JUL  80 

23.51 

MOn  22  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=70  DEG 

1,FWD*=42  deg 

,AFT=42  DEG 

,MEANc42  DEG 

;,CMU»o 

b 

15.035  14. 

277 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRH 

PTPACH 

PUT 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

• THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

0.3b51 

15.2668 

0.6248 

0 ,5  /3  7 

b.0797 

-874.2738 

2488.8011 

0.9873 

0.9927 

0.9960 

0»^500 

47.4427 

121. 9242 

0.2832 

0,3213 

1.1955 

0.0003 

0,0276 

0,5460 

2 

-3.5967 

15.4554 

0.4589 

0.5  062 

0.0107 

-972.7009 

2124.2066 

0,9884 

0,9949 

0.9967 

0.9500 

42.1914 

99.4257 

0.2037 

0.5177 

1.6518 

0.0113 

0,0443 

0.4619 

3 

-7.5256 

15.2696 

0.2830 

0 .4662 

-0.07  22 

-943,9491 

1585.7812 

0.9879 

0.9945 

0.9958 

0.9500 

31.2648 

78.4027 

0,1200 

0.3165 

1.0668 

0.0074 

0,0272 

0,4389 

^ N. 

-11.1606 

15.4515 

0.1247 

0 .433  5 

-0,16  26 

-077 .6080 

803.2033 

0,9885 

0.9948 

0.9967 

0,0500 

16.0542 

65.6203 

0.0451 

0.3100 

1.0274 

0,0070 

0.0265 

0,4069 

5 

0.2783 

15,1177 

0.5987 

0 .5549 

0.0773 

-908 ,8902 

2466,0108 

0.9885 

0 . 9943 

0.9964 

0.9500 

47.1720 

116.  1859 

0.2706 

0,0797 

0.2841 

0.0019 

0.0069 

0.5480 

6 

A. 1379 

1 5.1370 

0.6965 

0 .6  02  8 

‘0.1490 

-867.6081 

2880.6983 

0,9903 

0.9938 

0.9976 

0.9500 

49.1273 

131.272  6 

0.3179 

0.4925 

1.5724 

0.0110 

0,0426 

0.5601 

7 

7. 9386 

14,9578 

0.7138 

0 .6  03  8 

0,2419 

-751,1910 

3047,6594 

0,9928 

0.9937 

0.9968 

0.9500 

49.7730 

131,6555 

0.32  63 

0.4722 

1 .4734 

0,0104 

0,0411 

0,5626 

8 

11.75A1 

15.0705 

0.7837 

0 .6  02  0 

0.3111 

-688 .0002 

3126,3001 

0,9971 

0.9949 

1.0001 

0.9500 

52.4691 

140.2113 

0.3601 

0.4783 

1.0428 

0,0073 

0,0415 

0.5604 

o 

15.7201 

14.9551 

0.9049 

0 .6184 

0.3353 

-510.6718 

3283.0452 

0 .9945 

0.9939 

0.9<^57 

0.9500 

55.6513 

154.3108 

0.41 89 

0.2317 

0.7021 

0,0049 

0.0202 

0.5982 

10 

19.5340 

14.9016 

1,0010 

0 .6754 

0.32  25 

-380,4995 

3231.3498 

0.9947 

0.9950 

0.9944 

0.9500 

55.9888 

169,4090 

0,4664 

0,2912 

0,8742 

0,0062 

0,0254 

0.6500 

NACAL  292  RUN  28  DATE  13  DCT  80  TIME  0^.21  RECOMP,  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ' ACQ  DATE  2 JUL  80  23.29 

MOD  22  ALPHA  HIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=42  0EG,AFT=42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU«0 


DATA  POINT  1 


to 

M 

to 


0.7579  0.7504 

0.6939  0.6510 

0.7473 

0.8910  0,3108 

0.8258 

0.8006  0.8263 

0.8014  0.8113 


0.5433 

0,8659  0.6859 

0.7033  0,6855 

0,7051  0.6837 


0.7293,  0,6922 

0.8704 

0,7859  0.6906 


0,8188  0.7360 


0,6213  0.7530 


0,7730 


0,7011 


0.7798 


0.8264  0.7744 


0,6954 


0.7476 


0,7560  0.7498  0.7448  0.7529  0.7374  0.7405  0,7610  0,7480  0,7554  0,7629 


N 


NAC^L  292 
JOB  NO.  11 


DATE  13  OCT  80  TIME  04.23  RBCOHP.  NO.  1 DISK  1 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


HOD  22  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B»70  DEGfFWD=42  DEG,AFT*=42  DEG,MEAN»42  DEG»CMU«0 


data  POINT  7 


0.6342 

0.8620  0.6752 

0.7480  0,6763 


PAGE  14 


ACO  DATE  2 JUL  80  23.47 


0.7262  0.7405 

0.6429  0.7094 

0.5993 

0,8107  0.6889 

0.8595 

0.8339  0.82  94 

0.8230  0.8210 


0.6268  0.7415 


0.7280  0.6738 


0.7361  . 0.6798 


0.8704 

0.7710 


0.7588 


0.6812 


0.6677 


0.8261  0,7462 


0.8183  0,7546 


0.7713 


0.6996 


0,7336  0,7498  0,7380  0,7355 


0,7293  0,7417  0,7697  0.7380  0,7604  0.7654 


NACAL  292 

RUN  28 

DATE 

13  OCT  80  TIME  04.24 

RFCOHP. 

NO.  1 

DISK 

1 PAGE 

16 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

2 JUL  80  23 

.48 

MOD  22 

ALPHA  HIND  ON  RUN, 

C/B=70 

DEG,FWD=42  DEG,AFT«42  DEG, 

HEAN»42  DEG 

,CMU=0 

DAT^  POINT  8 


0.6484 

0.8469  0.6786 


0.6883  0.6761 


N> 

I-* 

■P- 


0.6597 

0.6864 

0.6099 

0.7877 

0.8628 

0.8455 

0.8321 


Dr,  68  58 

0*7150 

0.7113 

0.8394 

0.8276 


0.7053  0.6732 


0.8288  0.7278 


0.6338  0.7418 


0.8193  0.7491  ‘ 


0.7504  0.6848 

0.7629 

0.7411  0.6879 

0,7588 

0.6908 

0.7624 


0.6974 

0.7500 


0,6963  0.7498  0,6870  0.6808  0.7075  0,7032  0,7623 


0.7007  0.7554  0.7654 


2o 


NACAL  292  RUN  28  DATE  13  GCT  80  TIME  04.24  RFCOHP.  NO.  1 DISK  I PAGE  20 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACQ  DATE  2 JUL  80  23.50 

MOD  22  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/B=»70  DEG,FWD=42  DEG,AFT=42  DEG,MEAN»42  DEGfCMU-0 


DATA  POINT  10 


ro 

y-‘ 

Ot 


0.6808 

0.6746 


0.6771 
0.6814 
0.6839 
0.7585 
0.8438 
0.8514 

0.8375  0.8259 


0.6B31 

0.7258  0.6971 

0.6675  0.6894 

0.6766  0.6760 


0.7734 

0.8406 

0.6247  0.6829 

0.8332  0.6826 

0.8055  0.6643“ 


0.G957  0,6855  . 

G.6640 

0,6292  Q.6792 


0.6566 


0.6909 


0.7079 


0.6857 


0.8234 


0.6939  0.7405  0.6796  0.6833  0.6777  0.6864  0.7511  0,6609  0.7405  0.7504 


292  RUN 

29 

DATE  13 

nCT  80 

TIME  04.37 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  2? 

)B  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

AGO  DATE 

3 JUL  80 

0.26 

NOD  Z3  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG 

i,FWD=42  DEG 

,AFT«=A2  deg 

,MEAN*42  DEG,CHU«1 

% 

15.05 

14.277 

SUMMARY  PAGE 

NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DFtAL 

WET 

THTH 

CHUTH 

CDR 

CDHR 

1 

o.'igin 

14.8330 

1.7360 

0.2  945 

0.02  29 

671.8479 

7248.8789 

1.3656 

l.?671 

1-3  .91 

80.2697 

245.902  3 

0.8004 

5,1946 

119.2518 

0.8539 

0.4545 

H 

“3.1560 

14.9963 

1.5310 

0 .2  027 

“0.0576 

567,9258 

6753.9369 

1.3660 

1.3672 

1.3690 

0.9500 

82.4579 

218.0320 

0.7024 

5.1996 

U9.3622 

0.8454 

0.4526 

“0,24< 9 

3 

-7. 0980 

15.1130 

1.3161 

0.1333 

“0.1333 

342.5539 

6280.8100 

1 .3680 

1.3667 

1.3705 

0,9500 

84.2163 

188.2094 

0.6019 

5.203  9 

119.6136 

0.BA07 

0.4514 

-0.3181 

4 

“10.6315 

15.1546 

1.1602 

0 ,0683 

“0.2219 

263.7001 

5714.3139 

1.369B 

1 • 3676 

1.3702 

a\ 

0.9500 

86.6272 

165.  8188 

0.52  93 

5.2219 

120.2310 

0.8427 

0.4524 

“0.3840 

5 

0.7690 

14.9343 

1.6813 

0 ,2  600 

0.0201 

738.3946 

7165.2470 

1.3687 

1.3674 

1.3739 

0.f>500 

81.2070 

239,1905 

0.7736 

5.2154 

120.1344 

0,8544 

0.4555 

“0,1954 

6 

A. 7266 

14.9734 

1.8611 

0.3  505 

0.0836 

1011,9736 

7645. 3R97 

1.3729 

1.3689 

i.3732 

0.9500 

79.2341 

266.9571 

0.06  07 

5.22A3 

120.6612 

0.8559 

0.4561 

“0,1056 

7 

8.6356 

14.6981 

1.9928 

0,4376 

0.1566 

1198.7138 

7717.1043 

1.3717 

1,3680 

1.3722 

0.9500 

77.6142 

282.3124 

0.92  65 

5.2199 

120.5149 

0.8709 

0.4602 

“0.0226 

8 

12. A 600 

14.9436 

2.1365 

0 .5152 

0.2411 

1343.8501 

7870.8326 

1,3623 

1.3646 

0,9500 

76.4418 

309.1879 

0.9981 

5.1524 

118.2267 

0.8403 

0.4909 

0.064? 

9 

16.378A 

14.8876 

2.3196 

0 .6124 

0.3073 

1599.3053 

8138.7440 

1.3580 

1 .3623 

1 .3653 

.9500 

75.2102 

336.2495 

1 .09  03 

5.1544 

118.0002 

0.8419 

0,4522 

0.1602 

0 

20.2285 

14.7842 

2.5246 

0.7180 

0,3811 

1847.8029 

8601.6397 

1.3621 

1,3661 

1.3637 

0.9500 

74.1226 

365.3170 

1.1944 

5,1597 

118.5948 

0.8521 

0.4545 

0.2635 

o 


*:ACAL  292 
JOB  NO.  11 
MOD  23 


RUN  29  DATE 

LDGR  ACCT  31302 


13  OCT  80 
CONTRACT 


TIME  04.34  RECOHP,  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 


ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,Fl-*D=42  DEG,AFT=42  ;.EG,MEAN=42  0EG,CMU=1 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  3 JUL  80  0.05 


DATA  POINT  1 


ro 


0.6631 


0.8826 

0.6709 

0.7646 

0.6595 

- 

0.7264 

0.7246 

0.7815 

0.6568 

0.6717 

-0.0036 

0.3132 

0.5803 

0.6848 

.8582 

0.8746 

-0.0415 

0.2286 

0.8454 

0.8451 

0.4399 

0.6795 

0,8374 

0.8397 

0.8461  0.8311 

0.7800 

0.6660 

0.8505  0.8336“'  “ ' 0 18154 


0.6737 

0,8518  0.7943  " - • - 0‘,?672 


0.7314  0.7674  0.7445  0.7476  0.7215  0,7140  0.7637  0.7159  0.7650  0.7718 


218 


RUN  29 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=42  DEG,AFT^42  DEG,MEAN=42  DEG,CHU»I 

DATA  POINT  7 


if 

disk  1 PAGE 

ACQ  DATE  3 JUL  80  0.19 


0.6668  0.6848 
o0.1307 

“^leTOT 

0.8551 

0.8602  0.8570 


0.6860 

0.8821  0.6760 

0.7621  0.6752 

0.7718  0.6668 


0.8570  0.8390 


0.8628  0.8377 


0.8567  0.8026 


0.6898  0.7674  0.7113  0.6985  0.6891  0.6804  0, 


0.3113  0.5137 

0.2386 
0.4480 


0.6529 


0.7884 


0.6725 


0.8297 


0.7729 


0.6791 


7650 


0,6910  0.7662  0.7606 


NACAL  292  RUN  29 


DATE  13  OCT  80  TIME  04.36 


RECOMP.  NO.  1 


DISK  1 


PAGE  16 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  23  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEGfFWD=42  DEG,AFT=42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU«1 


DATA  POINT  8 


0.6913 


0.8806  0.6568 

0.7515  0.6646 


ACO  DATE  3 JUL  80  0.21 


0.6220  0.5456 

0.4685  0.0074 


0.3573 

0.6954 

0.8430 

0.B795 

0.8707  0.8635 


0.0174 


0.8600 


0.7800  0.6406 


0.3069 


0.2411 


0.4375 


0.5428 


0.6578 


0.6584  0.8367 


0.7874 


0.6832 


0.8684  0.8451 


0,8285 


0.8598  0.8086 


0.7721 


0,6905 


0.6376  0.7612  0.5785  0,6164  0,6494  0.6512  0,7619  0,6587  0,7575  0,7606 


NAC^L  292  RUN  29  DATE  13  OCT  80  TIME  04.37  RECOMP.  NO.  I DISK  1 PAGE  20 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ' ACO  DATE  3 JUL  80  0.24 

MOD  23  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=42  DE6,AFT=42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU=1 


DATA  POINT  10 


NJ 

M 

O 


0.4884 

0.3355 

0.4269 

0.2939 

0.7051 

0.0762 

0.8946 


0.4934 

0,0870 

0.0627 

0.8750 

0.8864 


0.6521 

0.8824  0.6803 

0.6583  0.7097 

0.7472  0,6766 


0.8818  0.7952 


0.8863  0.8514" 

0,8793  0.8271 


= 0.3231  . 0.6215 

0.2684 

0.4312  ” 0.6472 


0.8280 

0.8458 


0.6772 


0 .6948 

0.7978 


0.5356  0.7656 


0.5058  0.4250  0.5468  0.5493  0,7718  0.5120  0.7637  0.7706 


^CAL 

392  RUN  30 

DATE  13 

UCT  80 

TIME  04.48 

RECOHP 

. ND.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

)B  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

AGO  DATE 

3 JUL  80 

18.29 

MOD 

24  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=»70  DEG 

i,FWD=42  DEG 

,AFTc42  DEG 

,MEAN«=42  DS 

G,CMU=2 

Pt  p 

C 

A 

15.07  14 

.282 

SUMMARY  PAGE 

■ NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COM 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCHH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

THTH 

CHUTH 

COR 

CD  HR 

1 

1.4616 

15.0264 

3.1373 

-0  .0274 

-0.0020 

2607.5398 

13029,2854 

1.88  92 

l.r-879 

1 .8960 

0.9500 

-89.4979 

443. 8232 

1 .3958 

8. 0410 

260.5373 

1 .8417 

0.7050 

-0.7325 

2 

-2.5494 

15.0588 

2.9345 

-0  .1641 

-0.06  26 

2206.9640 

12665.3247 

1.8933 

1.8853 

1.8926 

0.9500 

-P6.7  991 

416.  6564 

1 .2979 

8.0533 

260.8871 

1.8402 

0.7060 

-0.8701 

3 

-6.3956 

15.0594 

2.8276 

-0  .2  99  0 

-0.1278 

1848 .6798 

12516.5177 

1 .R^36 

1.P883 

1.8955 

0.9500 

-83.9625 

403. 1078 

1 .2420 

8.0535 

261.2904 

1,8430 

0.7065 

-1,0056 

A 

M -9.7643 

14.8864 

2.8965 

-0  .4239 

-0.1255 

1531.3206 

12394.1121 

1.8903 

1.8892 

1.89P5 

0.9500 

-81.6733 

410.2535 

1 .2612 

8.0647 

261.7741 

1 .8679 

0,7118 

-1.1357 

5 

1.4171 

14.8713 

3.1180 

-0  .0556 

-0.0052 

2584  .5949 

12983.5314 

1 .8916 

1.8880 

1.8954 

0.9500 

-88,9766 

436. 5880 

1 .3850 

8.0499 

261.2220 

1.8658 

0.7110 

-0.7667 

6 

5.3137 

15.0083 

3.3317 

0 .108  8 

0.0397 

2920.4473 

13504.5885 

1.8905 

1.8881 

1.8960 

0.«500 

88.1283 

470.9870 

1 .4917 

8.0529 

261.4092 

1.8501 

0.7081 

-0.5992 

7 

9.1906 

15.1201 

3.4684 

0 .2100 

0.1107 

3432.3380 

13556.9074 

1.8888 

1.8853 

1.8942 

0.9500 

86.5336 

494. 6131 

1 .5606 

8.0573 

261.3932 

1 .8363 

0.7060 

-0,4959 

8 

13.1105 

15.3216 

3,5961 

0 .3  982 

0.1684 

3700.2524 

13510.3267 

1,8880 

1.8849 

1.8  926 

0.9500 

83.6798 

521.8716 

1 .63  66 

8.0381 

260.7807 

1.8079 

0,6997 

-0.3014 

9 

17.0476 

15.0948 

3.8601 

0 .6  08  7 

0.260*? 

4002.5615 

13789.7913 

1 .8869 

1.8863 

1.8928 

0.9500 

81.0382 

555.3152 

1 .7762 

8.0371 

260.8368 

1.8355 

0.7049 

-0.0962 

10 

21.0868 

15.1744 

4.0732 

0.0175 

0.3506 

4284.8671 

14288.6417 

1.8892 

1.8851 

1.8P99 

0.9500 

78.6516 

593.4811 

1 .8969 

8,0410 

261.0482 

1.8274 

0.7038 

0,1136 

V 


NAC/iL  292  RUN  30  DATE  13  OCT  80  TIME  04.A4  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl  ACO  DATE  3 JUL  80  18.10 

MOD  24  ALPHA  WIND  ON  RUN,€/B=70  DEGfFWD=42  DEG,AFT=42  DEG,MEAN*=42  DEG,CMU»2 


DATA  POINT  I 


0.5381 

0.8c!02  0.6533 


ro 

to 

to 


0,7171  0,6164 


0.6754 

0.6031 

0.4958 

0.8157 

0.8907 

0.8855 

0.8611 


0,6773 

“0.7B53 

-0.0226 

0.8750 

0.8572 


0.7325  0.5502 


0.6633  0.8704 


0.8688  0,9610 


0.8643  0.7547 


-0.0754  0.3482 

-0.4683 

-0,1079  0.5919 


0.7313 

0.8315 


0.6123 


0,6354 

0.7734 


0.6910  0.6910  0.6885  0.6473  0.7796  0.6567  0.7958  0.7839 


0,6835  0.7939 


r 


NACAL  292 

RUN  30 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

MDD  24  ALPHA  WIND  ON  RUNiC/BaVO 


13  OCT  80  TIME  04.47  RECOHP.  NO,  I 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,FWD=42  0EG,AFT=42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU=2 


DISK  1 page  14 

ACO  DATE  3 JUL  80  18.23 


DATA  POINT  7 


LO 


0,6289 

0.9070  0.7308 


0.6074 

0.4634 

0.1933 

0.6112 

0.8497 

0.9072 

0.9029 


0.6598 

-0,7025 

-0.0508 

0.8931 

0,8893 


0.7395  0,6854 

0.7538  0.6351 

-0,0527  0,2858 

-0.4156 

-0.1177  0.6277 


0,6915  0.8935 


0,8956  0.9991 


0.7660 


0.6407 


0.8626 


0.8865  0.7883 


0 .6880 

0.7973 


0,6486  0e8033  0,6230  0.6654  0.6760  0.6399 


0.7964  0.6461  0,8058  0.8026 


/Z- 


NAC^L  292  RUN  30  DATE 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302 

HOD  24  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B=70 


13  OCT  80 
CONTRA CT 
DEG, FWDc42 


TIME  04.47  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 
0E6,AFT=42  DEG,MEAIj=42  DE6,CMU 


=2 


1 


disk  1 page  16 

ACO  DATE  3 JUL  80  18.25 


DATA  POINT  0 


NJ 


0.5001 

0.3860 

0.0336 

0.4690 

0.8002 

0,9087 

0.9118 


0.6174 

-0,6848 

-0.0594 

0,9031 

0.9026 


0,6382 

0.9il8  0.7473  ~ 

0.7418  0.6562 

0,7664  0.6582 

-0,0404  0,1891 

-0.4573 

-0,0803  0,6223 


0,9033  0.9010 

0.9052  1.0051 


0.7632 

0,8759 


0.6545 


0.8959  0.8033 


0,7039 

0,8198 


0,5600  0.8083  0,5338 


0,5538 


0,6685  0,6411  0,7995 


0.6523  0.8107  0.8126 


V 


NACAL  292 


RUN  30 


DATE  13  OCT  80  TIME  04.48 


RECQMP.  NO.  1 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  3 JUL  80  18.27 


HOD  24  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B»70  DEG,FWD=42  DEG,AFT=42  DEG,HEAN*42  0EG,CMU=2 


DATA  POINT  10 


0.6325 

0.8972  0,7251 


0.6477  0.5889 


0,3704  0.4153 

0.4683  -0.5585 

-0.2243 

-0.0472  -0,0729 

0.5517 

0.8824  0,9218 

0.9188  0.9214 


0.6510  0.6058 


-0.1023  0.2625 


-0.4205 


-0.1189 


0,5950 


0.91''l  0.87  88 


0.7991 


0.6507 


0,9198  1.0089 


0.9024 


0.9124  0.8374 


0,7261 


0.4241  0.8145  0.3941  0.4047  0,4390  0,2960  0,8101  0.3804  0.8157  0.8126 


ACAL 

392  RUN  31 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  04.59 

RECOMP 

ND.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

OR  NO. 

11 

LDGR  ,ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

3 JUL  80 

18.56 

MOD  25  ALPHA  WIND  ON  RUN| 

C/B=70  DEG 

tPW0c42  DEG 

, AFT  =42  DEG 

,MEAN=42  DEG,CMU=4 

'‘‘C 

"a 

D 

14.67 

14.282 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COM 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

?.62«5 

7.4590 

6.4250 

-0  .7115 

0.3173 

3132.6791 

12826.6613 

1 .9443 

1.9383 

1.9454 

0.9f'fin 

-83. 6806 

453.9258 

2.5698 

8.1105 

268.0240 

3.8169 

1.0226 

-1.7341 

2 

”1.5700 

7. 67 OB 

5.6712 

-1  .0774 

0.2051 

3171.3331 

11884.5806 

1 .9437 

1.9393 

1.9440 

0.9500 

-79.2426 

416.8624 

2 .2587 

8.1060 

267.9539 

3.7106 

1.0080 

-2.0P54 

3 

”5.6401 

7.6802 

5.0992 

-1  .4099 

0.0942 

3195 .6427 

11003.8543 

1.9422 

1.9399 

1,9456 

0.9500 

-74.5432 

382.5161 

2.0175 

8.1070 

268.1730 

3.7090 

1.0076 

-2.4176 

hs 

^ <Ti 

”9.3539 

7.8405 

4.4662 

-1  .6570 

-0.0197 

3303.6751 

10094.7578 

1.9428 

1.9410 

1.9440 

0.9500 

-69.6443 

351.6156 

1 .7657 

8.1160 

268.5385 

3.6381 

0.9984 

-2.6554 

5 

2.5568 

7.6359 

6.3111 

-0  .6  984 

0.3032 

3117.2716 

12874.9684 

1.9424 

1.9391 

1.9458 

0.9500 

-83.6853 

456.4480 

2.5323 

8.1077 

268.2589 

3.7317 

1.0107 

-1.7091 

6 

6.3PB? 

7.5598 

6.1026 

-0  .3282 

0.0802 

3447.6663 

12471.6968 

1.9440 

1.9408 

1.9472 

0.9500 

-86.9211 

434.9421 

2.5126 

8.0990 

268.0824 

3.7668 

1.0148 

-1.3430 

7 

10.2471 

7.5485 

6.2341 

-0  .063  0 

0.1934 

3631.6810 

12639.6515 

1.9445 

1.9388 

1.9484 

0.9500 

-89.4208 

443.0358 

2 .6000 

8.0968 

268.0221 

3.7716 

1.0154 

-1.0784 

R 

14.1199 

7.5574 

6.3512 

0,2354 

0.2211 

3743.3666 

12736.7814 

1.9457 

1.9404 

1.9497 

0.9500 

87.8766 

452.1772 

2.69  05 

8.1132 

268.7986 

3.7781 

1.0169 

-0.7815 

9 

18.206? 

7.5.003 

6.7117 

0 .6  093 

0.3139 

3916  .6008 

13180.3267 

1.9443 

1.9370 

1.9495 

0.9500 

84.8120 

475. 8564 

2.8843 

8.1073 

268.4950 

3.8025 

1.0202 

-0.4108 

10 

22.2957 

7.3032 

7.2  834 

1 .0649 

0.4181 

3997.4704 

13797.4665 

1.9415 

1.9370 

1.9497 

0.9500 

81.6815 

506.0856 

3.1716 

8.0914 

267.8523 

3.8958 

1.0320 

0.0329 

o 


NACAL  392  RUN  31  DATE  13  OCT  80  TIME  04.55  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  3 JUL  80  18.35 

MOD  25  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/B=70  DEG,FWD<=42  DEG|AFT=42  DEG,MEAN«42  DEG,CMU»4 


DATA  POINT  1 


-0.5035 

0.4431  0.1050 


0.2762  -0,1345 


M 


0,2231 

0.0978 

-0.0674 

0.2138 

0.3950 

0.4419 

0.4420 


0,2175 

-1.2500 

-0.0735 

0,4326 

0.4403 


0.2893  -0.1570 


-0.6899  ...0,3746 

-0.6862 

0.4142  0.3752 


0.4388  0.4194 


' 0.3638 


0.3665 


0.4373  0.4572  0.4180 


. . 0,3867 

0,4359  0.3785  0.4016 


0.2044  0.3814 


0,2032  0,2281 


0.2356  0.2275 


0.3958  0,2468  0,3864  0,3908 


NACAL  392  RUN  31  DATE  13  OCT  80  TIME  04.57  RECOMP.  NO.  1 

JOB  MO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

t 

MOD  25  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/B=70  DEG,FWD*=42  DEGfAFT=42  DEG|MEAN*=42  DEG,CMU=4 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  3 JUL  80  18.53 


DATA  POINT  7 


M 

ro 

CO 


0.2006 

- - 

0.4493 

0,2549 

0.2867 

0.1147 

0.1882 

0.0741 

0,2262 

-1.1789 

0.3169 

0,0530 

-0.4804 

-0.1242 

-0.1752 

0.1371 

-0.2463 

-1.0036 

0.3615 

0.4433 

0,4513 

-0.5759 

0,2677 

0.4484 

0.4477 

0,4473  0.4616 


0,3623 


0.2566 


0.4461  0.5968 

0,4420  0.3504 


0.4342 


0.3118 

0,3922 


0.2293 


0.3964  0,1683  0.2244  0.2462  0,2119  0.3933  0,2368  C.3964  0.3958 


NACAL  392  RUN  31  DATE  13  OCT  80  TIME  04.58  RECOMP,  NO,  I DISK  1 PAGE  16 

JOB  NO.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  3 JUL  80  18.53 

MOD  25  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/B=»70  DEG,FWD*=42  DEG,AFTb42  DEG»MEAN=42  DEG,CMU=4 


DATA  POINT  8 


0.2762 

0.4488  0.3325 


ro 

tv4 

VO 


0.2653  0.1579 


0.1770 

0.0236 

-0.3125 

0.0629 

0,2839 

0,4328 

0.4501 


0.1589 

-1.2206 

-0,2683 

0.4513 

0.4539 


0.3140  0,2554 


0.4493  0,4496 


-0.4865  -0,0318 

-0.9534 

-0,5772  0,2290 

' ' 0.3233 

0.2995 


0.4474  * 0,5  824 


0.4343 


0.3274 

0.4427  0.3651  0.3996 


0.1845  0.3852  0.1034  0.2119  0.1976  0.1951  0,3958  0,2194  0.3902  0.3938 


NACAL  392 

RUN  31 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 
1 

31302 

MOD  25  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B»70 


13  OCT  80 
CONTRACT 
DEG,FWD*A2 


line  04.58  RECOMP.  NO.  1 

1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,AFT»42  DEG,MEAN»42  DEGtCMU»4 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  3 JUL  80  18.55 


DATA  POINT  10 


0.2827 

0.4365  0.3449 

0.0303  0.2845 


M 

LO 

O 


0.0280 

-0.0839 

-0.5600 

-0.2683 

0.1274 

0.3941 

0.4427 


0,0105 

-1.1807 

-0.3247 

0.4531 

0.4508 


0.2492  0.2466 


0.4511  0.3953 


0.4527  0.6111 


0.4494  0.3955 


-0.5104  -0.1487 

-0.9215 

-0.5870  0.2685 

* 0.3550 

0.2904 

0.4385 


0.3274 

0.4018 


0,1228  0.3821  -0.0398  -0.0502 


0.0006  -0.0453  0.3908  0.1C16  0,3902  0.3908 


iCAL  292  RUN  33  DATE  13  OCT  80  TIME  05.24  RECOMP.  NO.  1 

)R  NO.  11  LDGR  A«CT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  27  ALPHA  WIND  ON  RUN|C/B=70  DEGtFWD*=42  DEG»AFT=42  DEG|MEAN*=42  DEG»CMU=0 

AUG  2 


summary  page 


DISK  1 PAGE  22 

ACO  DATE  8 JUL  80  17.53 

S 

14.74  14.22 


NO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAL 

CMH 

WFT 

YM 

TK7H 

RL 

CMIITH 

PTPFCH 

COR 

PTPCBH 
CD  HR 

PTPACH 

1 

0.316V 

o.«'5on 

10.6423 

52.7317 

0.4700 

85.3378 

0.3576 

0.3092 

0,0847 

0.0536 

-632,6936 

0.0661 

1948.5209 

0,0004 

0.9936 

0.0038 

0.9961 

0.3537 

0.9990 

2 

-3.5888 

0.9500 

10.5612 

42.2532 

0.3205 

68.3500 

0 .3  528 
0.2056 

-0.0052 

0.2720 

-683.6423 

0.6651 

1427.1065 

0.0046 

0.9937 

0,0197 

0.‘’967 

0,3330 

0.9985 

3 ro 
U) 
(-• 

-7.6022 

0.9500 

10.8432 

20.5187 

0.1212 
50. 9350 

0 .3240 
0.0683 

-0.1035 

0.2421 

-691.8168 

0.6034 

711.4694 

0.0040 

0,9932 

0.0173 

0,9964 

0,3066 

0.99P? 

4 

-11.1962 

0.9500 

10.9376 

-21.1452 

-0.1249 

51.4336 

0.3230 

-0,0975 

-0.1934 

0.3383 

-597.9714 

0.7819 

-443.0201 

0,0052 

0.9924 

0,0227 

0.9966 

0.3003 

0.99R5 

5 

0.3521 

0.9500 

10.5083 

52.4364 

0.4679 
84. E583 

0.3598 

0.3078 

0,0840 

0,1512 

-656 .9040 
0,3496 

1929.0787 

0.0024 

0.9941 
0.010  9 

0.V967 

0.34P8 

0.9983 

6 

4.2313 

0.9500 

10.5070 

57.1757 

0.6099 

103.5363 

0 .3  934 
0.4066 

0.1774 

0.2211 

-596  .6219 
0,5394 

2507.2091 

0,0037 

0,9949 

0.0161 

0.9960 

0.3773 

0.9985 

7 

P.1475 

0.9500 

10.3704 
61. P 770 

0.7546 

120.4743 

0 ,4033 
0.5074 

0.2779 

0.2339 

-489,1841 

0,5668 

2936.6914 

0,0040 

0.9958 

0.0171 

n.9959 

0.3B61 

0.9982 

8 

12.0613 

0.9500 

10.3215 

67.2496 

n.«;6';7 

147.3516 

0 .4066 
0,6561 

0,3657 

0.2409 

-439.1884 

0.4848 

3645.1505 

0.0034 

0.9976 

0.0177 

0.9966 

0,3889 

0.9090 

9 

15.9826 

0.9500 

10.3495 

65.1680 

1.0620 

164.4251 

0 .4914 
0.72  52 

0,3683 

0,3672 

-345 .4360 
0.8930 

3986.5811 

0.0063 

0.9961 

0.0270 

0.9962 

0,4644 

0.9976 

10 

19.8968 

0.9500 

10.3694 

62.4234 

1.1150 

177.0835 

0 .5 823 
0.7689 

0.3942 
0,22  05 

--213.5150 

0.4245 

4124.7509 

0.0030 

0.9976 

0.0162 

0,9980 

0.5661 

0.9982 

W 


232  i 


NACAL  292  RUN  33  DATc 

JOB  MQ,  11  LDGR  ACCT  31302 

_ HOD  27  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70 

AUG  2 


13  UCT  80 
CONTRACT 
DEG, FWD«42 


time  05.20  RECOMP.  NO,  1 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,AFi=42  DEG,HEAN=42  DEG,CMU=0 


DATA  POINT  1 


DISK  1 
ACO  DATE  8 


0,5115  0,5196  0,5302 

0.4728 
0,4093 
0.4965 
0.58B1 
0.5771 
0.4782 

0,5196 

0,5369  0,5459  0,5485 


0.3833 

0,5965  0.5020 

0.4838  0,4673 

^•5333  0.4878  0.4654 

0,4660 

0.0697 

0.5632 

0.5602  0,5096 

0.5632  " 0,5195 


0.5009  0 

0,5949 
0.5383 

0.5281 

0,5344 


0.5602  0,5277 


PAGE  2 
JUL  80  17.17 


,4724 

0.4748 

0.4761 

0.4744 

.5156 


0,5457  0,5420  0.5407 


0,5339  0;  320 


0,5314  0,5189  0,5432  0.5196 


0.5277 


NACAL  292 

RUN  33 

DATE 

13  OCT  80 

TIME  05.23 

RECDMP.  NO.  1 

DISK  1 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE  8 

MOD  27 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=70 

DEG,FWD“42 

DEG,AFT=42  DEG 

,HEAN=42  DEG,CMU=0 

AUG  2 


DATA  POINT  7 


0.3799 


0.5905  0.4983 


0.4915  0.4640 


0.4660  0.5002  0.5214  0.5196  0.4890  0.4622 

0.4031  0.4753 

0.2541 

0.3451  0.1700 

0.4984 

0.5863  0.5557 

0.5629 

M 0.5528  . . „ _ . _ 

^ 0.5576  0.5531  0.5490 

0.5601  0.5016 

^ “ '0.5609'  0.5096 


0.5040  0 

0.5856 
0.5233 


0.5195 

0,5278 


0.5561  0.5193 


PAGE  14 
JUL  80  17,47 


4750 

0,4687 

0.4744 

0.4745 

1.5122 


0,5046  0.5015  0.5140  0.5183  0,5208  0,‘  ,52  0,5146  0.5295  0.5183  0,5202 


NACAL  292 

RUN  33  DATE 

13  OCT  80 

TIME 

05,23  RECOMP,  NO.  1 

DISK  1 

JOB  ND.  11 

LDGR  ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE  8 

HOD  27  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=42  DEG, AFT =42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU»0 

AUG  2 


DATA  POINT  8 


0,3890 

0.5187  0,4983 


0,4518  0,4639 


0.4467  0.4535  0,5177  0.4884  0,4722  0.4565 

0.3931  0,4853 

0,2330 

0,2909  0.1931 

0.4411 

0.5703  0.5557 

0,5771 

0.5598 

0,5626  0,5565  0,5487 

w 0.5534  0.4805 

CO 

0.5553  0,4847 


0.4722  0 

0.5027 
0.4953 

0,4952 

0.5017 


0,5493 0.4860 


PAGE  16 
JUL  80  17.48 


4730 

0.4755 

0.4742 

0.4722 

1,5071 


0.4759  0,4435  0,4921  0.4766  0.4803 


0,4641  0.5115  0.4959  0.4859  0.5002 


NACAL  292 

RUN  33 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR.  ACCT 

31302 

MOD  27  ALPHA  WJND  ON  RUNtC/8=70 

AUG  2 


13  OCT  80  TIME  05.24  RBCOMP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,FWD*=42  DEG,AFT«42  DEG,MEAN*42  DEG,CMU=0 


DATA  POINT  10 


disk  I page  20 

ACO  DATE  8 JUL  80  17.51 


0.4597  0.4498  0.5189 

0.3831 
0.2342 
0.3302 
0.4261 
0.5429 
0,5890 

0.5812 

0.5795  0.5675  0,5588 

hO 

Ln 


0,4651 

0.4827  0.4901 

0.4612  0.4708 

0*^585  0.4768  0.4744 

0.4853 

0.2342 

0.5588 

0.5584  0.4805 

0.5627  0.4588 


. 0.4722  0.4617 

0.4678 

0.4784  0.4767 


0.4844 


0,4767 


0.4730 


0.5448  0.4603 


0.4719 

0,5689 


0.4641  0.4691  0,4635  0.4510 


0.4753  0.4629  0.5146  0,4710  0,4872 


0.4753 


^CAL 

292  RUN 

36 

DATE  13 

ncT  eo 

TIME  05.35 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

OB  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

8 JUL  80 

18.32 

MOD 

2B 

ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

fFWD«=62  DEG 

, AFT  =62  DEG 

,MEAN=62  DEG,CMU=1 

AUG  2 

14.76 

14.23 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THFTA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

■ THTH 

CMUTH 

CDR 

CDflP 

1 

1,2169 

10.6993 

1.8213 

0 .1156 

0;1660 

851,0205 

7775.6537 

1 ,3«i53 

1.3972 

1.39f.3 

0.0500 

86,3680 

260.1313 

1 .1960 

5.3062 

126.5570 

0,8878 

0.3885 

-0.2728 

2 

-2.B2BB 

10.6040 

1.6316 

0 .0636 

0.0385 

667.3182 

7092,5836 

1.3970 

1.3«67 

1.3988 

0,9500 

88,6661 

230.5216 

1 .0656 

5.3020 

126.5902 

0.8962 

0,3902 

-0,3665 

3 

-6,7A53 

10,3577 

1.3H66 

-0  .0669 

-0.0539 

632.8695 

6560.6251 

1.6033 

1.6027 

1.6060 

0.0500 

-88.0595 

195. 1056 

0.9018 

5,3393 

120.6335 

0.9133 

0,3966 

-0,6614 

< 

-10.5062 

10,5226 

1.1776 

-0,1137 

-0,1550 

615 ,9382 

5727.3572 

1.3966 

1,3972 

1.397a 

M 

LO 

0,9500 

-86.6816 

168.  983  8 

0.7662 

5.3070 

126.9076 

0.8803 

0.38R9 

-0,5027 

5) 

a\ 

1.1568 

10.5375 

1.7922 

0 .1232 

0,1308 

810.09'>6 

7792.5285 

1.3981 

1.3955 

1.6093 

0.9500 

86.0673 

2 56.  993  9 

1 .1766 

5,2923 

126.6263 

0.8851 

0.3877 

-0,2665 

6 

5.1B11 

10,5266 

2.0512 

0.2  32  5 

0,2617 

830.9082 

8638.2736 

1.3967 

1.3950 

1.3986 

0.9500 

83,5329 

296.9509 

1 .3550 

5,2968 

126.5589 

0.8857 

0.38B1 

-0.1556 

7 

9,0519 

10.5378 

2.2899 

0 .3  087 

0.3687 

1005  .5992 

9176.1397 

1,3962 

l,?o66 

1.3 Oh 6 

0.9500 

82.3213 

330.5703 

1 .51 75 

5.2759 

125  .8865 

0.0799 

0.3865 

-0.0777 

B 

13.0558 

10.5296 

2,5322 

0 .6306 

0.6362 

1203.9879 

9635.6889 

1.3953 

1.3‘J69 

1.3969 

0.9500 

80.367B 

3 67.188  9 

1 .69  08 

5.2796 

126.0626 

0.8828 

0.3868 

0.0637 

9 

17.2106 

10.5291 

2.5228 

0 .6208 

0,5366 

1395 .5575 

10658 .1968 

1.3961 

1.3060 

1.3956 

0,9500 

77.8572 

627.3661 

1 .9737 

5.2922 

126.2796 

0.8836 

0.3878 

0.2609 

10 

21.8336 

10.6953 

3.2033 

0 .8692 

0.6198 

1726.6053 

11370.2657 

1.3071 

1.6006 

1.3938 

0,9500 

75.1508 

672. 1963 

2.1986 

5.2999 

126.9530 

0.8909 

0.3892 

0.6600 

Q 


NACAL  292 

RUN  34 

DATE 

13  OCT  80 

t 

TIME  05.31  RECOMP,  NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2 

JOB  NO.  11 

LDGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

8 JUL  80  18.00 

MOD  28  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/8=«70  DEG,FWD=42  0EG,AFT=42  DEG»MEAN=42  DEG,CMU=>1 

AUG  2 


DATA  POINT  1 


0.3883 

0.5976  ' 0.4821 

0.4851  0,4223 

0.4814  0.5020  0.5344  0.5076  0.5029  0.3911 

0.4190  -0.2562 

0.3099 

0.4147  -0.0833 

0.5525 

0,5999  0.5830 

0.5499 

0.5536 

0,5656  0.5672  0,5644 

0.5749  0.5673 

CO 

0.5789  0.5950 


0.5809  0.5293 


0.0430  0.2877 

-0,1103 

0,1471  0.4206 


0,5116 

0,5542 


0,4079 


0.4462 

0,5201 


0,5213  0.5232  0.5213  0.5045  0.5176  0.5063  0.5288  0.5063  0,4677  0.4976 


NAC^L  292  RUN  34  DATE  13  OCT  80  TIME  05.34  RECDMP.  NO.  1 DISK  1 

JOB  NO.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 

MOD  28  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DE6| FWD=42  0EG,AFTo42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU»1 

AUG  2 


DATA  POINT  7 


0.4309  0.4720  0.5381 

0.3511 
0.08 '5 
0.1671 
0.3617 
0.5656 
0.6078 

0.5950 

0.5973  0.5911  0.5859 

_ U 
00 


0,3478 

0.6087  0.4807 

0.4892  0,4434 

0.4989  0,5188  0.4329 

. -0.2170  . 

-0.1471 

0.6030 

0.5936  0.5928 

0.5928  0.6076 


0.0473  0 

-0.0980 
0.1234 

0.5176 

0.5615 


0.5971  0.5452 


PAGE  14 
JUL  80  18,27 


3149 

0.4339 

0.4399 

0.4712 

.5397 


0.4864  0.4633  0.4970  0.4914  0.5082  0.5169  0.5438  0.5082  0.4739  0.5070 


239  ; 


RUN  34 


DATE 


13  OCT  80 


TIME 


05.34 


NACAL  292  run  34  DATE  13  OCT  80  TIME  05.34  RECONP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31502  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

NOO  28  ALPHA  WIND  ON  «UN,C/B=70  0E0.EW0.42  0E0.AET.42  DEG.MEAN.42  DEG.CMU-l 

DATA  POINT  8 


DISK  I 
ACO  DATE  6 


0*3972  0.3916  0,5381  0,4932 

0.1078  U.1961 

0.0685  ^ . 

0.3030  “0,1593 

0.5134 

0.6044  0,6130 

0.6110 

0.6090  0.6041  0,5975 

0.5979  0,5707 

0,6025  0,6012 


0.3481 

0.6055  0,5043 
0.4387  0,4665 
0,4947  0,4349 


0.0361 

“0.0723 

0,1197 


0 


0.5221 

0,5744 


0,6042  ” 0,5513 


PAGE  16 
I JUL  80  18.28 

.1652 

0.4153 

0.4522 

0.4754 

,5502 


0,4490  0,4409  0.4427 


0.4677  0.5076  0.4964 


0,5475  0.5076  0,4826 


0.5026 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 

KOD  28  ALPHA 


RUN  34  DATE 

LDGR^  ACCT  31302 
WIND  ON  RUN,C/B=70 


AUG  2 


DATA  POINT  10 


13  OCT  80  TIME  05.35  RECOHP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOCOl 
DEG,FWD*:42  DEG, AFT  =42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU»1 


DISK  1 
ACO  DATE 


0.1240 

0.4195  0.4161 


0.2613^^^^  0»2768  0.4883  0.4097 

0.1627  -0.1397 

-0.0386 

0.0511  -0.1716 

0.3260 

0.5347  0.6130 

0.6086 

^ 0.6112  0.6069  0.5998 

o 0,6010  0,4910 


0.2865  0.4161 

0.3935  0.3664 


0.0037 

-0.0049 

0.2301 


0.5259 


0 


0,6047  0.5934  -----  0,5718 


0,6012 


0.5587 


1ZO 

PAGE  20 
B JUL  80  18.30 

.2731 

0.4125 

0.4014 

0.4495 

.5384 


0.3348  0.3635  0.3454 


0,3086  0.4377  0.4695 


0-5413  0.4845 


0.4695  0.4639 


AC/^L  292  RDN  35  DATE  13  OCT  80  TIME  05.45  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  22 


OB  NO.  U LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 JUL  80  19.02 


MOD  29  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=42  DEG,AFT=42  DEGfMEAN=42  DE6,CMU=2 

AUG  2 


SUMMARY  PAGE 


S 

14.77 


P 


A 


14.233 


r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THR  UST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

) 

2.3A20 

10,5057 

3.8077 

-0,05  61 

b.3917 

1979.7984 

15542.1239 

1.91P6 

1.9230 

1.9224 

0.0500 

-89.1556 

543.1443 

2 .3297 

7 .9880 

261.1887 

1.8312 

0.5854 

-0.6415 

2 

-1.7194 

10.5917 

3.4986 

-0,3026 

0,3064 

2150.3558 

14513.1574 

1.9156 

1.9198 

1 .9204 

0.9500 

-85.0558 

504.9568 

2 .1140 

7.9680 

260.3505 

1.8105 

0.5816 

-0.8842 

3 

-5.PB19 

10.5397 

3.0726 

-0.5340 

0.1782 

2301.9384 

12949.8385 

1.9193 

1.9217 

1.9217 

0.9500 

-80.1405 

446.2421 

1 .042  0 

8.1306 

266.1481 

1.8600 

0.5955 

-1.1296 

4 

-9.5504 

10.5167 

2, 6688 

-0.71  07 

0.0531 

2527.3503 

11514.3444 

1,9199 

1.9231 

1.9220 

0.9500 

-75.0882 

394.32  93 

1 .5  93  a 

8.1252 

266.1455 

1.8640 

0.5961 

-1.3068 

I—* 

5 

2.4214 

10.2508 

3. 9562 

-0.0902 

0.4385 

2113,1299 

15661.0295 

1,9186 

1.9221 

1.9250 

. 

0.9500 

-88.6933 

550.7209 

2 .4015 

8.1203 

265,9639 

1.9111 

0.6036 

-0.6938 

6 

6.4027 

10.1710 

4.2212 

0.1778 

0.5227 

2013.4955 

16574.2204 

1.9190 

1.9197 

1.9232 

0.9500 

87.5875 

583.3897 

2 .6021 

7.9239 

259.5264 

1.8795 

0.5913 

-0.4135 

7 

10.5519 

10.0825 

4.6401 

0.4722 

0,6754 

1919.4274 

18004.0314 

1.9206 

1.9224 

1 ,92r:2 

0.9500 

84. 1888 

638.4263 

2 ,8  940 

7.9188 

259.6614 

1.8969 

0.5938 

-0.1216 

8 

1^1.5052 

10.1068 

4.  9-3  52 

0.7656 

0.7897 

1855 .6296 

19152.4881 

1.9191 

1.9215 

1.9240 

0,9500 

81.1811 

685.2691 

3 ,1262 

7.9378 

260,2950 

1.8970 

0,5946 

0.1710 

9 

18.6949 

9.9108 

5.3220 

1 .1044 

0,9222 

1881 ,5649 

20239.1810 

1.9195 

1,9223 

1.9267 

0.9500 

78.2759 

731 .3416 

3 .4219 

7.9580 

261.1286 

1.9407 

0.6022 

0.5022 

10 

22.8049 

9,7798 

5.6472 

1 .4674 

1.0391 

1960.4463 

21272.9605 

1,9180 

1,9210 

1.9245 

0.9500 

75.4341 

774.6929 

3 .7007 

7,9729 

261.5338 

1,9698 

0,6075 

0.8598 

I 


M/iCAL  292  run  35  DATE 

JOB  NO.  11  LDGB  ACCT  31302 

MOD  29  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70 

AUG  2 


13  OCT  80 
CONTRACT 
D EGj  FWD *=42 


TIME  05.41  RECOMP,  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,AFT»=42  0EG,MEAN*=42  DEG,CMU=2 


DATA  POINT  1 


0 

disk  1 PAGE  2 

ACO  DATE  8 JUL  80  18.40 


0,4020  0.4407  0,5323 

0.3222 
0.0523 
0,1614 
0.4114 
0.5830 
0.6183 

0.6040 

0.6042  0.5999  0,5977 

to 
-P* 
to 


-0.3362 

0,6203  0.2860 

0.3977  -0.0105 

3 8 0,4176  0,0451 

-1  .1323 

-0  .0245 

0,5996  ^ ^ . 

0.6042  0.554o 

0,6002  0,5801 


-0,5257  0.0730 

-0.4828 

-0,1489  0.4636 


0.5047 

0,5829 


0.4904 


0.6020  ■ 0,5529 


0.5319 

0.5583 


0.4481  0,4644  0.4849  0.4644“ 


0.4656  0,4675  0,5504  0,4712 


0,4388  0.4587 


NACAL  292  RUN  35  DATE  13  OCT  80  TIME  05.43  RECOMP.  NO.  I DISK  1 PAGE  14 

"JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 JUL  80  18.57 

MOD  29  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWDi=42  DEG,AFT«42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU=»2 

AUG  2 

DATA  POINT  7 . . .. 

-0.1822 

0.5416  0.2755  ~ 

0.3425  0.0990 


0,2630  0,2537  0.4937  0.4238  0.4063  0,0193 


0.2537 

-0,2640 

-0.776  9 

-0.4313 

-0.0016 

0.0563 

1695 

-0  .2132 

-0.1017 

0.4431 

0.5838 

0,6090 

0.6034  

-0.1924 

0.3875 

0.6061 

0.6008  0.5934 

0.5960  0.5294 

0.5974  0.6664 

■ 0.4904 

0 

0.4382 

,5vS40 

0.5129 

0.5483 

0.5989  * 0,5403 

0,3852  0,4014  0.4083  0.382 


0.4313  0.4326  0.5392  0.4488  0.4201  0.4226 


NACAL  292  RUN  35  DATE  13  OCT  80  miE  05.44  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 

JOB  NO.  n LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 

HDD  29  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B«=70  DEG,FWD=42  DEG,AFT«=42  DEG,MEAN»42  DEG,CMU»2 

AUG  2 


DATA  POINT  8 


0,1782  0,2200  0,4650 

0,1888 
-0.0680 
-0.2071 
-0.0116 
0.3453 
0,5443 

0,6166 

0.6145  0.6107  0.6039 

N# 

•(S' 


-0,0721 

0.5659  0.3089 

0.2750  0.1054 

0.3889  0,3804  0.0721 

-1.02  45 

-0.2316 

0.6158 


0.6051  0.5477 

0.6054  0,6111 


-0.4926  -0 

-0,6201 
0.2107 

0.5072 

0,5673 


0,6107  0.5432 


PAGE  16 
JUL  80  18.59 


1650 

0.4077 

0.4803 

0.5423 

,5500 


0,2917  0,3409  0,3353  0,3977  0,4270  0.4238  0,5404  0,4270 


0,4076  0,3977 


NACAL  292 

RUN  35 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 
« 

31302 

MOD  29  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70 

AUG  2 


13  OCT  80  TIME  05.45  RECOMP.  NO,  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  ICOOl 
DEG»FWD=42  DEG,AFT=42  DEG|MEAN=42  DEG,CMU*2 


DISK  1 
ACO  DATE  8 


DATA  POINT  10 


-0.2561 

0.4374  0.3041 


0.11S9  0,0551 


0.1009  0.0741 

0.1022 
0.0099 
-0.3094 
-0,2500 
0.1005 
0.4074 


0.3746  0,3166 

-0.8578 

-0,2788 

0.6133 


0.5874 

0.6019  0.6053  0.6028 


0.2871 


0,6025  0.4965 

0,6078  0.6674 


0.0018 


-0,4540  0 

-0.5857 
0,1991 


0,5230 
. . , 0,5452 


0.6074  0.5267 


PAGE  20 
JUL  80  19.01 


,3430 

0.4565 

0.4939 

0.5135 

1.5487 


0.1620  0.2187 


0.2156  0.1651 


0,3465  0,3883  0.5367  0.3852  0.3790  0,3328 


l^CAL 

292  RUN  36 

DATE  13 

OCT  80 

TIME  05.58 

RECQMP 

• NO.  1 

DISK 

1 PAGE  24 

lOB  MO 

. 11 

LOGR  ACCT 

31302. 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

8 JUL  80 

19.33 

MOD 

30  alpha  V, 

( 

iIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

»FWDb42  D6G 

fAFT«=42  DEG 

tMEAN*=42  DEG,CMU=4 

"a 

AUG  2 

S 

14.50 

14.233 

. 

SUMMARY  PAGE 

•T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

Cl.H 

Cl'H 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THFTA 

THftuST 

DELAL 

HFT 

THTH 

CMUTH 

COR 

CO  HR 

1 

249105 

5.3008 

5.4^60 

-1  .0996 

0.5123 

3610,3070 

11455.0058 

1.9565 

1.9602 

1.9596 

0.9500 

-78.665? 

402.  MI'2 

2.9370 

8.1316 

270.1991 

3.7646 

0.8471 

-1.9468 

2 

-1.226A 

5.2711 

4,*- ft  54 

-1  .5  020 

0.3666 

3766.0339 

10602.5196 

1.9600 

1.9592 

1.9621 

0.9500 

-73,2330 

372.8022 

2 .6358 

8,1323 

270.5161 

3.7802 

0.8502 

-2,3522 

3 

-6.A099 

5.A010 

4.3ftl8 

-1  .7710 

0.2130 

3804.9547 

9899.6293 

1.9585 

1.9559 

1.9631 

0.9500 

-67.9918 

346.  5495 

2.3145 

8.1352 

270.5223 

3.6893 

0.8402 

-2.6] 13 

A 

-9,2008 

5.A008 

3.8471 

-2  .0343 

C.0747 

3918.2450 

9073.9133 

1.9575 

1.9572 

1.9605 

t\j 

■P* 

0,9500 

-62.1302 

319.0921 

2.02  74 

8.1104 

269.7260 

3.6786 

0.8379 

-2.8723 

Oi 

5 

2.9306 

5.1370 

5.6352 

-1  .1703 

0.5217 

3631.6412 

11377.7834 

1.9582 

1,955  9 

1.9573 

0,9500 

-78.2670 

401.3928 

2.98  95 

8.1753 

271.9614 

3.6995 

0,8663 

-2s0367 

6 

7,2112 

4.9799 

6.3219 

-0  .7  886 

0.6851 

3580.7081 

12136.2637 

1,9565 

1.9569 

1.9582 

0,9500 

-82.8892 

430.7228 

3.3682 

8.1192 

270.0821 

3,9940 

0.8740 

-1.6626 

7 

11.1600 

5.1058 

6.5662 

-0  .3  723 

0.8059 

3542.7918 

12823.6554 

1.9575 

1.9572 

1.9571 

0.9500 

-86.7542 

455. 8801 

3.56  93 

8. 1368 

270.7456 

3.9059 

0,8651 

-1.2374 

8 

15.31A1 

5.0117 

7.1130 

0.1179 

0,9559 

3475  .0551 

13528.2519 

1.9567 

1.9561 

1.95R7 

0.9500 

89,0499 

484. 03 P 8 

3.9230 

8.1178 

270.1835 

3.9709 

0.8712 

-0.7532 

9 

19.5230 

4.9049 

7.58‘3 

0 .6  03  6 

1.0841 

3512.1269 

14109,8484 

1.9561 

1.9546 

1.9595 

0.9500 

85.4522 

506. 9675 

4.2522 

8,0884 

269,2074 

4.0427 

0.8777 

-0.2740 

10 

23.6550 

4,8572 

8,0080 

1 .1431 

1.2112 

3485  .0290 

14749.3720 

1.9545 

1.9510 

1.9579 

0,9500 

81.8769 

533.4714 

4.5811 

8,0784 

268,5835 

4.0730 

0.8309 

0.2622 

J 


4 


NACAL  292 

RUN  36 

DATE 

13  OCT  80 

TIME 

05.53  RECOMP.  NO.  1 

DISK  1 

PAGE  2 

JOB  NO,  11 

LDG/l  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

a JUL  80  19.10 

MOD  30  ALPHA  WIND  ON  RUN|C/B=70  DEG»FWD=42  DEG,AFT=A2  DEGtMEAN=42  DEG,CMU=4 


AUG  2 


DATA  POINT  1 


-0,3713 

0.3134  0,0675 

0,1660  -0,1598 

0.1856  0,2136  0,2616  0.1937  0.1905  -0.1571 

0.1220  -1  ,2821 

-0,0306  

0.0330  -0,0949 

0.1644 

0.2831  0.3114 

0,3128 

0.3075 

0.3089  0,3032  0.2993  . 

0.3040  0.3371 

' ~ " 0.3053  0.4498 

•vj 


0.3052  0.2398 


-0.7720  0.2702 

-0.9741 

0,7151  0.2572 


0.2236 

0.3052 


0,2504 


0.2606 

0.2753 


0.2130  0.2217  0.2211 


0,2092  0.2136  0.2123  0.2690  0.2198  ’ 0.1905 


0.2067 


NACAL  292 

RUN  36 

DATE 

13  OCT  80 

TIME 

05.56  RECOMP,  NO,  1 

DISK  1 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACC1 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE  8 

MOD  30  ALPHA  WIND  ON  RUNrC/B=70  D6GtFWD=42  DEG, AFT =42  DEG,MFAN=42  DEG,CMU=4 

AUG  2 


DATA  POINT  7 


-0.4288 

0.3095  0.0356 


0.1484  -0.1721 


0.1040  0.1326  0.2391  0.1837  0.1705  -0.2004 

0.1021  -1  .2502 

-0.2155 

-0.1732  -0.2994 

0.0306 

0.1864  0.3139 

0.2856 

0.3100 

ro  0.3114  0.3072  0.3026 

w 0.3055  0.3293 


0.3072  0.4232 


-0.7861  0 

-0.9624 
0.6930 

0,2265 

0,2885 


0.3072  ' 0.2320 


PAGE  14 
JUL  80  19.26 


2419 

0.2544 

0.2462 

0.2570 

,2711 


0.1868  0.1955  0,1731  0.1943  0,1912  0,1930  0.2690  0.2043  0.1806  0.1768 


NAC/iL  292 
JOB  NO.  11 


RUN  36  DATE  13  OCT  80  TIME  05.56  RFCOMP.  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  8 JUL  80  19.27 


MOO  30  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/B=70  DEG,FWD=A2  0E6,AFT=42  DEG,MEAN=42  DEG,CMU=4 

AUG  2 


DATA  POINT  8 


0.0367  0.0940  0.2223 

0.0348 
-0.2540 
-0.2638 
-0.0771 
0.1148 
0,2547 

0.3086 

0.3101  0,3090  0.3063 

to 

•P* 

V43 


-0,3825 

0.2904  0,0311 

0.1050  -0,1908 

0.1825  0.1652  -0.1613 

-1.1449  

-0.3183 

0.3201 

0.3095  0,3205 

0.3080  0.4481 


0.3109  0.2512 


-0.7616  0.2550 

-1,0984 

-0.6937  0.2486 


0,2348 

0,2899 


0.2461 


0.2595 

0.2773 


0.1893  0.2753  0.1949  0.1669  0.1613 


0.1208  0.1376  0.1376  0.1793  0.1843 


NAC/lL  292  RUN  36  DATE  13  OCT  80  TIME  05.57  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 

MOD  30  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,  FWD=42  DEG,AFT=A2  DEG,MEAN=42  DEG,CMU«=4 

AUG  2 


DATA  POINT  10 


“0,0153  “0,0104  0.1843 

-0.0048 
“0.0979 
“0,2B53 
0.2387 
“0.0237 
0.1746 

0,2956 

0,3072  0.3092  0.3061 

NJ 

Ol 

o 


“0.2300 

0.2578  0.0873 

0.0353  “0.1261 

0.1588  0,1283  “0.1152 

-1.1339 

“0.3594 

0.3182 

0,3050  0.3174 

0.3070  0,5123 


“0.7102  0 


“1.0414 

0,6239 


0.2316 

0.3004 


0 .3103  0.2753 


PAGE  20 
JUL  80  19.30 


2862 

0,2496 

0.2427 

0.2549 

.2774 


0.0305  0.0840  0,0629  0,0809  ' 0,1712 


0.1594  0.2690  0.1825  0.1557  0.1220 


NACAL 

292  RUN 

38 

DATE  14 

ClCr  80 

TIME  03.20 

RECDMP 

. NQ.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  fO 

. 11 

LDGR  ACC 7 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

8 JUL  00 

23.25 

KOD 

32  ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

iFWD=54  0EG,AFT»38  DEG 

,HEAN=46  DEG,CMU»0 

Pt  p 

A 

AUG  2 

s 

14.77  14 

.257 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DEL>]L 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.?fi79 

10.2584 

0.6231 

0.3061 

0.1541 

-667.3797 

2526.4571 

0.9870 

0.9962 

0.9'-J65 

1.3000 

5R.2186 

102.0995 

0,4157 

0.0467 

0.2155 

0.0015 

0 ,0048 

C.3‘’13 

? 

-3.35B0 

10.5990 

0.4770 

0,3529 

0,0628 

—6  86,1646 

2037.3668 

0.9857 

0,9961 

0.9943 

1.3000 

53.5015 

05.3091 

0 .3140 

0,1544 

0.4816 

0.0033 

0.0156 

0.3373 

3 

-7,5'3A3 

10.7293 

0.2791 

0.31B9 

-0,0330 

-707.1464 

1344.1887 

0.9851 

n.9V5  8 

0.9956 

1.3000 

41.1890 

61.7442 

0.1775 

0.3192 

0.9820 

0.0067 

0.0321 

0.2'9^ 

A 

-11.2637 

10.8143 

0,0341 

0.3150 

-0.1415 

-627.8337 

258,9330 

0.9869 

0,9968 

0.9972 

25] 

1.3000 

6.1077 

46,5284 

0 .0005 

0.3524 

1.0467 

0,0071 

0.0353 

0,2757 

5 

0.3A19 

10.5360 

0 . 63  P 9 

0.3936 

0.1506 

-694.4745 

2643.0054 

0.9875 

O.o.-mi 

O.Sf'--  1 

1.3000 

58.3644 

107.3400 

0 .4268 

0.1020 

0.3372 

0.0023 

0,0103 

0.;-“32 

6 

A, 3134 

10.5039 

0.7506 

0.4172 

0.2339 

-613.2448 

3095.4123 

0,9910 

0,9963 

0.9968 

1,3000 

60.9300 

122.4640 

0 .5  050 

0.1026 

0.3184 

0.0022 

0.0104 

0.4968 

7 

R.1779 

10.^224 

0.8808 

0.43  87 

0.3211 

-472.9229 

3463,3612 

0,9918 

0,9961 

1.3000 

63,5200 

139.2390 

0,5  963 

0.2.897 

0.7000 

0.0055 

0.0296 

0.4091 

6 

12.0757 

10.4313 

1.0191 

0,4348 

0.4304 

-419.7207 

3979.3080 

0.9967 

0.9973 

0.9987 

1.3000 

66.8921 

156.9220 

0 .6  91  9 

0.2517 

0.5172 

0 ,0036 

0,0257 

0.4091 

9 

15.CB13 

10,4237 

1.0954 

0.4011 

0.4477 

-305.6694 

4160.5354 

0.905 8 

n,9’*68 

0.9970 

1.3000 

66.2064 

169.3227 

0.7477 

0.1026 

0.2541 

0.0017 

0.0104 

n.47f.7 

10 

19.8103 

10.4375 

1.1375 

0.5676 

0.4528 

-270.9985 

4378,9950 

0.9955 

0.9961 

0.9963 

1,3000 

63.4703 

180.1467 

0 .7  83  6 

0.3183 

0.8334 

0.0058 

0,0324 

0.5351 

RUN  38 


o 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 
MOD  32  ALPHA 


DATe 

l-DGR  ACCT  31302 

WIND  ON  RUN,C/B=70 
AUG  2 


14  OCT  80  TIME  03.16  RECOHP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
0EG.FWD.5-i  0EG.AFT.38  0EG.NEAN.A6  OEG.CMU-0 


DATA  POINT  1 


DISK  1 
ACQ  DATE 


0.4793  0,4986  0,5211 

0,4469 
0.3740 
0.4619 
0.5635 
0,5808 
0.5007 

0.5261 

0,5423  0,5431  0,5489 

ro 

Ln 

N9 


0. 

3662 

0.5791 

0.4948 

0.4052 

0,4800 

0.4862 

0 .3  88  9 

0.4438 

0.4531 

0.0860 

0,5635 

0,5602  0.4460 

0.55  91  0,4539 

0.4625  0 

0,4650 
0,4481 

' 0,4639 
. _ . 0,4809 


0.5474 


0.4718 


PAGE  2 
B JUL  80  23.07 

,4511 

0.4642 

0.4642 

0.4611 

.4803 


0,5005  0,5067  0,5111 


0,4974  0.4980  0.4961 


0,5055  0.5005 


0.4930  0,5024 


NACAL  292 

RUN  38  DATE 

14  nCT  80 

TIME 

03.18  RECOMP.  NO,  1 

DISK  1 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE  8 

MOD  32  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=54  DEG,AFT«38  DE6,HEAN«'A6  DEG,CHU=0 

AUG  2 


DATA  POINT  7 


0.4016 


0.5853  0,4964 


0.4492  0.4828 


0.4438  0.4824  0.5298  0.4937  0.4597  0.4579 

0.3958  0.4288 

0.2194  ' ■ 

0.3017  0.4706 

0.4619 

0.5796  0.5722  

0.5737 

0.5630 

0.5627  0.5574  0.5587 

0.5667  0.4634 


0.5669  0.4664 


0,4581  0 

0.5379 
0.4687 

0.4757 

0.4903 


0.5503  0.4713 


PAGE  14 
JUL  80  23.21 


4648 

0.4655 

0.4611 

0.4675 

1.4947 


0.4955  0.4862  0.5055  0.5036  0.4968  0.5086  0.5105  0,5074  0.5217  0.5124 


254  i 


RUN  38 


DATE 


14  OCT  80 


/ 


NACAL  292 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302 

mod  32  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70 

AUG  2 


CONTRACT 


DEG,FWD=54 


TIME 

1631 

DEG,AFT= 


03.19  RECOMP.  NO. 

SUB  ACCT  10001 
38  DEGiiHEANoAS  DEGfCMU=0 


1 


DATA  POINT  8 


DISK  1 
ACQ  DATE  I 


0,3970 


0.5687  0.4982 


n 0.4438  0.5092  0.4718 

0.1994  - 0,4562 

0.2636 

0.4089  0,5086 

0.5567 

0.5792  0,5722 

0.5661 

0.5644  0.5605  0,5550 

0.5677  0.4522 


0.4361 

0.4559 


0.4868 

0.4580 


0.5681  0.4699 


0.4668  0 

0.5036 
0.4668 

0.4692 

0.4842 


0 ,5500'  0,483  5 ‘ • . . 0 


PAGE  16 
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.4597 

0.4645 

0 .4644 
0.4681 

.4795 


0,4781  0,4506 


0,4799  0,4781 


0,4718  0,4525 


0,5080  0,4774  0,5018 


0.4912 


NACAL  292  RUN  38  DATE 

■ JOB  MO.  11  LDGR  ACCT  31302 

HOD  32  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B=70 

AUG  2 


14  OCT  80  TIME  03,19  RECOHP.  NO.  1 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

DEGfFWD=54  DEGfAFT»38  DEGtHEAN»46  DEGfCMU»0 


DISK  1 
ACO  DATE  8 


DATA  POINT  10 


0.4338  0,4338  0.5061 

0.3983 

^ — 0.2321 

0.203B 
0.3590 

0.5275 

0.5860 

0.5806 

— 0,5800  0,5690  0,5621 

w 

Ln 

Ui 


0 ,4424 

0.4415  0.4981 

0,4103  0.4874 

0,4413  0,4373  0,4583 

0.4538 

0.5921 

0.5759 

0.5700  0,4430 

0.5689  0,4650 


0,4675  0, 

0.4550 
0.4644 

0.4602 

0.4639 


0,.5522  0.4602 


PAGE  20 
JUL  no  23.24 


4560 

0.4695 

0.4686 

0.4741 

).4690 


0.4606 


0,4637  0,4631  0,4519  0,4481  0,4600  0,5 


117  0,4693  0,4787  0.4662 


NAC^L 

292  RUN  39 

DATE  16 

OCT  80 

TIME  03.29 

RECOMP 

'•NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  ro. 

11 

LOGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

AGO  DATE 

8 JUl  80 

23.51 

MOD  33  ALPHA  1 

MIND  ON  RUN 

,C/B=70  DE6fFWD=56  DEG,AFT=38  DEG 

,MEAN»66  DEG,CMU=1 

P* 

AUG  2 

A 

SUMMARY  PAGE 

16.79 

14.257 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

tHujst 

DELAL 

WET 

THTH 

CMUTH 

CDR 

COHR 

1 

2.0fibA 

10. £.306 

3.2236 

0.3178 

0.5666 

-76.8650 

13163,3050 

1.3955 

1.3975 

1.6001 

1.3000 

86.3609 

663.0759 

2 .0839 

5.3852 

129.1638 

0.9033 

0.5670 

-0.229? 

? 

-2.06PA 

10.6662 

2. 1687 

0.1356 

0,6381 

-0.7658 

11926.3759 

1,3990 

1.3973 

1.3993 

1.3000 

87.2783 

612.5509 

1 .8278 

5.3953 

129.5909 

0.8958 

0.5653 

-0.6099 

3 

-f..0R95 

10.A829 

2. 5335 

-0,0337 

0.3267 

76.5627 

10521.9706 

1.3972 

1.3 ‘>62 

1.3998 

1.3000 

-09.2365 

360.6005 

1 .6119 

5.3877 

129.3033 

0.9085 

0.56«6 

-0.5831 

4 

-9.7A4i> 

10.6016 

2.1912 

-0.1817 

0.2096 

268.6296 

9267.7186 

1.3966 

1 ,3'?93 

1.39B1 

256 

1.3000 

-85.2593 

310.6887 

1 .3  059 

5.3885 

129.5253 

0.9172 

0.5520 

-0.7337 

C 

2.0771 

10.5671 

3.2107 

0,3065 

0.5682 

-121.0816 

13156.7263 

1.3978 

1.3^76 

1.39f5 

1.3000 

86.5658 

662.7060 

2 .0761 

5.3887 

129.6809 

0,9025 

0.5678 

“0.2613 

6 

6.1609 

10.6398 

3.5561 

0.5270 

0.6881 

-268,6675 

16636.5590 

1.3983 

1.3976 

1 .39‘^'a 

1.3000 

81.5655 

509.2365 

2 .3226 

5.3992 

129.9526 

0.9168 

0.5526 

-0.0256 

7 

10.1931 

10.2096 

3. 8367 

0.7567 

0,7976 

-392.8021 

15307,7637 

1.3971 

1.3900 

1.3993 

1.3000 

78.8669 

661.7039 

2 ,5606 

5,3910 

129.6870 

0.9356 

0.5500 

n.l«67 

n 

1A.1174 

10.1317 

6.0678 

0.97  87 

0.8882 

-379.9600 

16263.5236 

1.3996 

1.3992 

1,6005 

1.3000 

76.6719 

575.6990 

2 .7351 

5.3816 

129.7058 

0.9629 

0.5592 

0.6196 

9 

IB. 2002 

10.1800 

6.2816 

1 ,1985 

0.9697 

-256.0193 

17218.5^83 

1.3 98 6 

1,3978 

1 .6016 

1.3000 

76.3612 

616.6666 

2 .9213 

5.3986 

130,2061 

0.9621 

0.5603 

0.63R1 

in 

22.2310 

9.7988 

6,6177 

1 .6681 

1,0633 

-169.6873 

17928.9687 

1.3967 

l.3«61 

1.6016 

1.3000 

72.3628 

666.5909 

3 .1932 

5.3866 

129.8065 

0.9757 

0.5702 

0.8979 

NACAL  292  RUN  39  DATE 

JOB  NO,  11  LOGR  ACCT  31302 

MOO  33  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/B=70 

AUG  2 


14  nCT  80  TIME  03.25  RECOMP.  NO,  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,FWD«=54  deg, aft =38  DEG,MEAN=46  DEG,CMU=1 


DATA  POINT  1 


DISK  1 
ACO  DATE  8 


0,3808  0,4083  0,5055 

0,2936 
0,0187 
0,1365 
0,3827 
0,5659 
0,6082 

0,5962 

0,5945  0,5903  0,5903 


to 

'vj 


“0,3471 

0,5957  0.2616 

0.2202  0,1855 

^•3808  0.3223  -0.0602 

. “0  .7579 

“0.0367 

0.6127 

0,5997  0.3357 

'0.6000  0.3429 


“0.3780  0 

“0.3216 
“0.1317 

0.4049 

. . 0,5040 


0.5976  0.4585 


PAGE  2 
JUL  80  23.31 

.5611 

0.5239 

0.5169 

0.5395 

1.5324 


0,4407  0.4226  0,4481  0.4357  0.4195 


0,4276  0,5385  0,4207  0,3540 


0.3902 


NACAL  292  RUN  39  DATE  14  OCT  80  TIME  03.28  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  14 

JOB  NO.  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  8 JUL  80  23.45 

MOD  33  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG|FWD=54  DEG,AFT»=38  DEG,MIEAN=46  DEG,CHU«1 

AUG  2 

DATA  POINT  7 


-0.0945 

0.5231  0,2838 

0,1814  0.2312 

0.2661  0.2406  0,4637  0.4008  0.3160  0.0202 

0,2904  -0.4209 

0.0448 

-0.0557  -0.0563 

0.1633 

0.4247  0.6115 

0.5741 

0.6022 

0.5999  0,5969  0,5906  . .. 

S 0.5951  0.3356 

CO 

0.5991  0,3622 


0.5934  0.4771 


-0.2714  0.0282 

“0.1207 

0.0337  0.4999 


0,4103 

0.5083 


0.5140 


0,5345 

0.5333 


0.4207  0.3603  0.3883 


0,3821  0.4014  0.3952  0,5360  0.3952  0.3440  0.3503 


NACAL  292  RUN  39  DATE 

JOB  K'O.  11  LDGR  ACCT  31302 

MOD  33  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B=70 

AUG  2 


14  OCT  80  TIME  03.28  RECOMP.  NO.  1 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,FWD«=54  DEG|AFT*38  DEG,MEAN«46  DEG,CMU»1 


DISK  1 
ACO  DATE  8 


DATA  POUjT  8 


-0.0464 


0.1813  0.2655  0.4425 

0.1907 
-0.2487 
-0.1911 
0.0037 
0.3311 
0.5390 

0.6078 

0.6085  0.6056  0,5996 


to 

U1 

VO 


0.5409  0,3549 

0.1315  0.2886 

0.3796  0.3101  0,1082 

-0.63  05 

-0.0563 

0,6077 

0.5985  0.3498 

0.6011  0.3722 


-0,3125  0 

-0.3750 
-0.0827 


0.4210 


0,5262 


0.5952  0.4833 


PAGE  16 
JUL  80  23.46 


0189 

0.3829 

0.5268 

0.5376 

(.5424 


0.3821  0.3316  0.3035 


0.3378  0.3727  0.3952  0.5311  0.B896  0.3478  0,3328 


NACAL  292  RUN  39  DATE  OCT  80  TIME  03.29  RECDMP.  NO,  1 DISK  I 


JOB  NO,  11 

LDGR 

ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT 

10001  ACO  DATE 

8 

MOD  33  ALPHA 

WIND  ON  RIIN,C/B=70  DEG,FWD=54  DEG,AFT**38  DEG5MEAN  = 

46  DEG,CMU=1 

AUG  2 

DATA  POINT  10 

-0,1411 

0,3339 

0.3288 

0.0602 

0.262’- 

0. 

1277  0 

.1084  0,3559  0.2580  0.2715 

0.0508 

0.1427 

-0.3339 

-0.2248 

0 

0.0561 

-0.2696 

-0.0313 

-0.2849 

-0.2156 

0.1336 

0.6065 

-0.0024 

0.4170 

0.5806 

. 

0.5912 

0.5920  0.5883 

0.4470 

to 

o\ 

0,5911  0.3615 

o 

0.5131 

0.5915  ' 0.4139 

-- 

0.5932  0.5075 

PAGE  20 
JUL  80  23.49 

5206 

0.5060 

0.5060 

0.5239 

► .5338 


0.2237  0.2125  0,2175  0.1676  0,2730  0.3652  0,5198  0,3434  0.3116  0.2692 


*JAC/^L 

292  RUN  40 

DATE  14 

nCT  80 

TIME  04.04 

RECOMP 

• NO.  1 

DISK 

1 PAGE  26 

)()B  N'O. 

11 

LDGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

9 JIJL  80 

0,50 

MOD  34  ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

;,FW0»54  DEG 

,AFT»38  DEG 

,MEAN=46  DEGfCMU-2 

Pn.  P 

T 

A 

AUG  2 

14.79  14 

.257 

SUMMARY  PAGE 

»T  t'U 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CUH 

CMH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPCf'H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

• THTH 

CMJJTH 

CDR 

CDMR 

1 

2.70b7 

10.1473 

4.  568  9 

-0.3270 

0.0(03 

3210.0477 

18396.5235 

1.9240 

1.9224 

1 .9255 

1.3000 

-85.9061 

631.0259 

2 .6  644 

8.19P8 

268.3853 

1.9482 

0,8493 

-1.1763 

2 

-1.^201 

10.3164 

4.0824 

-0,5928 

0,6503 

3341.0373 

17075.6023 

1,9191 

1 .9254 

1.9239 

1.3000 

-B1.7375 

577.7614 

2 .3658 

8.1923 

268.7407 

1.9188 

0.8432 

-1 .4360 

3 

~ • 6 0 A 4 

10.5164 

3.5795 

-0.8748 

0.4950 

3551.5600 

15636.4113 

1.9354 

1 .9^53 

1..5427 

i.?nno 

-76.2665 

526.0926 

2 ,0584 

8.2334 

272.5044 

1.9086 

0.8425 

-1.7173 

4 

-5.5930 

10.3455 

3,5924 

-0,8744 

0.5022 

3468,4650 

15474.7066 

1.9318 

1.9185 

1 .9119 

NJ 

1.3000 

-76.3199 

519.2990 

2 .0652 

8.1276 

267.6350 

1.9055 

0.8393 

-1.7137 

H-* 

5 

-5,550R 

10.3191 

3.6175 

-0.8749 

0.5001 

3463.5056 

15522.4684 

1.9237 

1.9235 

1.9309 

1.3000 

-76.4031 

521.4120 

2 ,0781 

8.1652 

269.5422 

1.9240 

0.8448 

-1.7198 

6 

-9.3029 

10.6044 

3.099U 

-1  .05  93 

0.3639 

3708.4675 

14171.4684 

1 .9218 

1.922.8 

1 .9278 

1 .3000 

-71  a 199 

471.5334 

1 .7806 

8.1411 

268  ,7440 

1.8667 

0.8310 

-1.8909 

7 

2.6022 

K;.l  935 

4, 5009 

-0.34S0 

0.7885 

3171.7517 

18264.2873 

1 .9232 

1.9244 

1.9249 

1.3000 

85.5560 

624.7630 

2 .6256 

8.1378 

268  .6970 

1.9416 

0.8477 

-1.1975 

8 

6.7409 

10.2222 

4.6982 

-0.0334 

0.9233 

2961.5)96 

19719.2361 

1.9069 

1,9240 

1.9238 

1.3000 

-89,6086 

679.7770 

2 .8  940 

8.1246 

268.0064 

1.9311 

0.8453 

-O.PJKR 

9 

10.0028 

9.9349 

5.3726 

0.2941 

1.0752 

2922.7042 

20878,3464 

1.9260 

1 .9217 

1 .9274 

1.3000 

86.8666 

725.7336 

3 .2  05  9 

8,1388 

269.0246 

1.0946 

0.8594 

-0.5653 

10 

14,9555 

9.7601 

5. 8264 

0,6601 

1,2204 

2925.2853 

22139.9566 

1.9264 

1,9236 

1.9296 

1.3000 

83.5362 

776.9673 

3 .5206 

8.1290 

268,8702 

2.0291 

0,8661 

-0.2060 

ACAL  292 

RUN  AO 

OATE 

lA  OCT  80 

TIME 

0A.05  RECOMP,  NO.  1 

DISK 

1 PAGF  27 

OB  NO.  11 

LOGR . ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

9 JUL  80  0.30 

MOD  3A  ALPHA  WIND  ON  RUM,C/B*=70  OEG,FWD*=5A  DEG|AFT«38  DEG,HEAN*=A6  DEG,CMU=2 

AUG  2 


SUMMARY  PAGE 


T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COM 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCHH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

• THTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

11 

19.10RA 

9.6590 

6,2466 

\ 

1 .09A6 

1.3631 

28A8 ,6879 

23536.9330 

1.9229 

1.9236 

1.9273 

1.3000 

80.0609 

831.6165 

3.8A50 

8,1330 

269.00A0 

2.05iA 

0.8713 

0.2232 

12 

23,2899 

9,6673 

6.5A16 

1 .5A13 

I.A505 

280A.9237 

2A7A1.7AA0 

1.9207 

1.9265 

1.923A 

262 

1.3000 

76.7A16 

882.0599 

t 

A. 1261 

8,1393 

269.3A15 

2.0522 

0.8720 

0.6693 

\ 


4 


ACAL  292  RUN  40  DATE  14  DCT  80  TIME  04.00  RECOMP.  NO.  1 

OB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  34  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD«=54  DEGvAFT=38  DEG,MEAN=46  DEG,CMU«2 

AUG  2 


ATA  POINT  1 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  9 JUL  80  0.19 


0.3191  0,3628  0.4513 

0.2125 
-0.13A8 
-0.0067 
0.2f30 
0.5224 
0.6055 

0.6019 

0.6030  0.5962  0.5945 

to 

O' 

LO 


-0.8050 

0.5764  0.0950 

-0.0007  0.0106 

0.2805  0.1684  -0.3210 

-1  .9107 

-0.0576 

0.6072 

0.5985  0.2019 

0.6015  0.1307 


0.5954  0.3190 


-1.2758  0.5248 

-2.1295 

-1.5418  0.5125 


0.1756 

0.4245 


0.5012 


0.5244 

0.4970 


0.3572  0.3266  0.3703  0.3590  0,3516  0.3534  0,5330  0,3291  0,3073  0,3098 


JACAL  292  RUN  AO  DATE  lA  OCT  80  TIME  0A.03  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  3A  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD«=6A  DEG,AFTn38  DEG,MEAN=A6  DEG»CMU»2 

AUG  2 


DISK  1 
ACO  DATE  9 


DATA  POINT  9 


0.1652  0.1951  0. 

0.1807 
-0.0361 
-0.2059 
0.0091 
0.3209 
0.5A99 

0.6089 

0.6080  0.600A 

to 

■P* 


-0. 

0.5A3? 

-0.02A0 

89  0.33A1  0,1761 

-1  .A39A 

-0  .3A31 

0.6022 

.5970 

0.6015  0.235A 

0.6033  0.1710 


515 

0.08A3 

-0,0136 

-0.3AA5 

-1.2182  0 
-1.9628 
-1.3959 

0.2082 

0.A363 


0.5967  0.3597 


PAGE  18 
JUL  80  O.AA 


.5071 

0.5057 

0.A972 

0.5208 

0.5050 


0.36A0  0.2979 


0.31A2  0.2905 


0.3609  0,3291  0,5367  0,3092  0,2917  0,2393 


/z- 


NACAL  292  RUN  AO  DATE  lA  OCT  80  TiME  0A.03  RECOMP.  N0.  1 DISK  1 

■JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  9 


MOD  3A  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B^TO  DEG,FWD=5A  DEG,AFT»38  DEG,MEAN=A6  DEGtCMU^2 

AUG  2 


DATA  POINT  10 


-0.8492 

0.5381 

0.0800 

-0.0933 

-0.0224 

0.0336  0,1278  0.3590  0.3067 

0.0617  -1.A5A8 

-0,1822 

-0.39A6  -0,3689 

-0.2108 

0.1999  0,6022 

0.A783 

0.5995 

0.6047  0.6038  0.6002 

0.1571 

-0.3362 

^ 0.5982  0.2075 

' ■ 0.6007  0.1781 


-1.2256  0 

-2.0572 
1.A58A 

0.2268 

0.4505 


0.597A  0.3615 


PAGE  20 
JUL  80  0.A5 


A915 

0.5015 

0.A95O 

0.5190 

1.5089 


0.2A68  0.2256  0.2082  0.2605  0,3279  0.3291  0.5361  0,2992  0.28A2  0.2019 


I 


MACAL  292 
JOB  NO*  11 

HOD  34  ALPHA 


RUN  40  date 

LD6R  ACCT  31302 

WIND  ON  RUN,C/B=70 
AUG  2 


14  nCT  80 
CONTRACT 
OEGf  F’WD=54 


time  04.04  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  AC.CT  10001 
DEG,AFT=38  DEG,MEAN=46  DEGtCMU** 


1 


2 


DATA  POINT  12 


2-0 

DISK  1 page  24 

ACO  DATE  9 JUL  30  0.47 


-0.0263  -0,0557  0,2668  0.2743 

-0.0B57  -1.3530 

-0.5515 

-0,4853  -0.3909 

-0.0609 

0.3360  0.6171 

0.5840 

0.6093  0.6152  0.6109 


-0.5285 


0,4190 

-0,2037 

0,1548 


0,1776 

0.0404 

-0.2306 


^ 0.6158  0.2523 

o\ 

0,6152  0,2467 


0,6137  0.3926 


-1.1643  0.5400 

-1.9420 

-1.3114  0.5101 


0.2713 

0.481? 


0.5000 


0.5281 

0.5322 


0.0698  0.0935  0,0810 


0.1147  0,3067 


0,3017  0,5405  0,2693 


0.2668  0.1471 


■ACAL 

292  RUN  41 

DATE  14 

OCT  80 

TIME  04,14 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  24 

OB  MO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

9 JUL  80 

17,36 

MOD 

35  ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

;iFWD«=54  DEG 

,AFT=38  deg 

,MBAN=-46  DEG,CMU=»4 

P. 

AUG  2 

A 

14.5 

14.233 

SUMMARY  PAGE 

■T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COM 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHP 

1 

3.3184 

5.2448 

6.6304 

-1,72  07 

0,9901 

5339.8493 

13998.8680 

1.9539 

1.9665 

1.9627 

1.3000 

-75.4515 

487.7539 

3 .3  046 

8.2648 

273.1824 

3. 8366 

1.1 °62 

-2.9169 

2 

-0.9031 

5.3190 

5.9570 

-2.1374 

0.81S2 

5456.6653 

13151.9724 

1.9632 

1.9643 

1.9617 

1.3000 

-70.261 3 

457.01{S 

2 .9515 

8,2685 

273.9523 

3.7937 

1.1904 

-3.3279 

3 

-5.0478 

5,3142 

5.3562 

-2.52  49 

0.6557 

5519.8464 

12272.7263 

1.9695 

1.9618 

1 . 964  ij 

1.3000 

-64.7604 

427.2185 

2 ,636  9 

8.2420 

273.5236 

3.7912 

1.1891 

-3.7141 

A 

^ -R.R359 

5.5711 

4,5987 

-2,7054 

0.4945 

5606.0905 

11553.7795 

1.9585 

1.9644 

1.9624 

5 1.3000 

-59.5319 

403.5439 

2 .2  85 1 

8.2426 

274.0140 

3.6229 

1.1629 

-3.8683 

5 

3.4104 

5.1047 

6.f 147 

-1.7732 

1.0202 

5335.9250 

14034.9291 

1.9578 

1.9627 

1 .96.'-l 

1.3000 

-75.4143 

487.9996 

3 .3690 

8.2352 

274,3801 

3,9592 

1.2162 

-2.«P95 

6 

7.4970 

5.1614 

7.2770 

-1  .2786 

1.1626 

i/263.5403 

14844.3858 

1.9581 

1.9619 

1.9652 

1.3000 

-80.0345 

517.7263 

3 .6538 

8.2272 

274,3099 

3.9147 

1.2092 

-2.4878 

7 

11.6783 

5.0872 

7. 8664 

-0.7809 

1.3282 

5233.4055 

15b02.1791 

1.9568 

1.964P. 

1.9^90 

1.3000 

-84.3304 

545.9623 

3 .9949 

8.2027 

274.0006 

3.9673 

1.2158 

-1.  t<068 

8 

15.7329 

5.0481 

B.3253 

-0.2751 

1.4670 

5245.0816 

16267,9763 

1.9592 

1,9643 

1.9686 

1.3000 

-88.1074 

570.8752 

4 .2  93  6 

8.2032 

274.2490 

4.0016 

1.2217 

-1.4'V,9 

9 

20.1147 

4.5630 

9.3175 

0.2478 

1.6661 

5382.2893 

16374.0885 

1 ,9558 

1 .95  83 

1.9567 

1.3000 

88.4765 

577.4135 

4 .7  924 

8.1467 

271.9784 

4.3904 

1.2773 

-1.0295 

10 

24,1922 

4.8106 

9.4937 

0.94  65 

1.7750 

5394.5177 

17543.4172 

1.9620 

1.9653 

1,9639 

1.3000 

84,3060 

623.1019 

5 .0573 

8.1797 

273.8353 

4.1929 

1.2491 

-0.3025 

vCAL  292 

RUN  41  DATE 

14  OCT  80 

TIME 

04.14  RECOMP.  NO.  1 

DISK 

IB  NO.  11 

LDGR  ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

MOD  35  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG»FW0«=54  DEG,AFT=38  DEG,MEAN«=46  DEG,CHU»4 

AUG  2 

SUMMARY  PAGE 


r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

. THTH 

CMUTH 

CDR 

11 

0.3016 

0.0655 

0.43E2 

0.1484 

0.4629 

-15.2140 

75.3837 

1.0002 

1.3000 

71.2844 

0.^'177 

0,2878 

0.0858 

0.0802 

0.0889 

0.1124 

PAGE  25 
9 JUL  80  17.36 


PTPCHH  PTPACH 
CD  HU 

1.0010  0.9996 

0.0360 


o 


NACAL  292  RUN  41  DATE  14  OCT  80  TIME  04.10  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  9 JUL  80  16.58 

MOD  35  ALPHA  WIND  ON  RUN»C/B=70  DEGfFWD*=54  DEGfAFT=38  0EG,MEAN=46  DEGrCMU=4 

AUG  2 


DATA  POINT  1 


-0.5321 


0.1270  0.1494  0.2130 

0.0548 
-0.17x4 
-0.0893 
0.0691 
0.2364 
0.3049 

0.3112 

0.3114  0.3084  0.3041 

N> 

o\ 

VO 


0.2404  0,0092 

-0.3751  -0,0954 

0.0361  -0.1576  -0,0194 

-2.2315 

-1.6370 

0,3039  “ 

0,3094  -0.1318 

0.3103  -0.2357 


0.3058  0.0111 


-1.3670  0.2831 

-2.8590 

2.2015  * 0.2672 


-0.2133 

0.1440 


0.2577 


0.2653 

0.2227 


0.1108  0.0797  0.1008  0.1021  0.1046  0.0959  0,2622  0.0847  0.0641  0*0716 


NACAL  292  RUN  41  DATE  14  OCT  80  TIME  04.12  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  9 

HOD  35  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEGfFWD*=54  DEG,AFT*38  DEG,MEAN>=46  DEG,CMU«4 

AUG  2 

DATA  POINT  1 


0.0143  0.0473  0.1868 

0.0411 
-0.160^ 

-0.2350 

-0.1120 

0.11A5 

0.2596 

0.3094 

0.3131  0.3097  0.3094 

N3 

O 


-0.6331 

0,2361  -0.0339 

-0.3492  -0.1240 

0.0435  -0,1426  -0.1267 

-1.9493 

-1.4821 

0.3020 

0.3104  -0.1122 

0.3103  -0.2055"  ’ ~ 


-1.3879  0 

-2.7978 
-2.1415 

-0.1941 

0,1500 


0.3067  0.0295 


PAGE  14 
JUL  80  17.28 


2775 

0.2613 

0.2525 

0.2636 

.2254 


0.1127  0.0610  0.0940  0.0710 


0.0984  0,0759  0.2696  0.0641 


0.0678  0.0242 


NACAL  292  RUN  41  DATE  14  OCT  80  TIME  04.13  RECOMP,  NO.  1 DISK  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  9 

MOD  35  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  0EG,FWD=54  0EGiAFT«38  DEG,MEAN=46  DEG,CKU*4 

AUG  2 


DATA  POINT  8 


“0,5983 


0.2206  “0.0224 


“0.3671  “0,1114 


“0,0104  0,0174  0,1743 

'0.0572 

“0.1439 

0.0000 

“1  .8599 

“0.1389 

“0,3367 

“0.2197 

“1  .4556 

0.0431 

0,3064 

0.2199 

0.3074 

0.3114  0.3146  0.3092 

0.3111  “0,1091 

■ 0.3112  “0,1842 


“0.15U 

“1.3719  0 

“2.7605 
“2.1109 

“0.1760 

0.1596 


0.3109  0,0398 


PAGE  16 
JUL  80  17.30 

2771 

0.2608 

0.2505 

0.2616 

.2278 


0.1326  0.0597  0.0741 


0.0946  0,0790  0,0660  0,2634  0,0504  0.0641  0.0093 


NACAL  292  RUN  41  DATE  14  OCT  60  TIRE  04.14  RECOMP.  NO.  I 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOO  35  ALPHA  HIND  ON  RUN.C/6=70  0EG.FH0.54  DEG, AFT =38  DEG,HEAN=46  DEG.CHU-A 

Alia  7 


DISK  1 
AGO  DATE  9 


DATA  POINT  10 


-0.5679 


-0.1377  -0.1346  0.1208  ( 

-0.1071 
-0.2228 
-0.46P3 
-0.4156 
-0.1240 
0.1145 

0.2908 

0.3057  0.3091  0.3092 

to 

to 


0.1871  -0.0092 

-0.4384  -0.0830 

,0685  -0.1568  -0.1911 

-1  .8  905 

-1  .5176 

0.3014 

0.3086  -0.1042 

0.3066  -0.1823 


-1.3658  0 

-2.6943 
2.0760 

-0.1662 

0.1608 


0.3077  0.0451 


PAGE  20 
JUL  80  17.33 


.2678 

0.2548 

0.2466 

0.2604 

0.2298 


0.0037  -0,009? 


0.0514  0.0361  O.IOOB  0,0560  0.2684 


0.0323  0,0442  -0.0361 


292  RUN 

A3 

DATE  lA 

ffCT  80 

TIME  0A.32 

RECOMP 

. ND.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  NO. 

11 

LOGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

AGO  DATE 

10  JUL  80 

0.A3 

MOD  37  ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

;,FWD«=66  DEG 

tAFT«3A  DEG,MEAN«=50  DEG,CMU<=0 

AUG  2 

IA.76  1A.2A7 

summary  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THR  UST 

DELAL 

WFT 

THIH 

CMUTH 

CDR 

CD  HP 

1 

O.An71 

10,7067 

0*A586 

0.3  857 

0.1656 

-807  .0567 

2022.8095 

0.9909 

0.*973 

0.9970 

1 ,Aono 

A9.93f>9 

87.1163 

0.301A 

0.2029 

0.5AA7 

0.0037 

0.02A9 

0.391  H 

2 

-3.i)‘i93 

10.A632 

0.3112 

0 .3800 

0.,,685 

-909.6A71 

IA22.73A7 

0.9900 

0.‘96A 

n.9<>*-5 

1 .AOOO 

39.3159 

69.7788 

0.1987 

0.1590 

0.A161 

0.0029 

0.0197 

n.3962 

3 

-7  . D 9 n A 

10.A029 

0.1073 

0 .3 All 

-0.9AA8 

“793.A837 

729.7185 

0,9'‘09 

n,‘972 

0.9957 

1 ,Aono 

17.A60R 

50.5112 

0.05  80 

0.1820 

0.5062 

0.0035 

0.0227 

n.3irA 

A 

-11.1677 

10.5538 

-0.17(0 

0.3310 

-0.1610 

-656.5820 

-55A.A681 

0.9929 

n.f 98A 

0.9979 

S3 

l.Aonn 

-28.26AA 

53.(58A 

-0.1330 

0.2323 

0.5117 

0.0035 

0,0287 

0,3023 

LO 

0.3 ‘371 

lO.AOAA 

O.A6(-2 

0.3  875 

0.1635 

-765.9921 

1989,2288 

0.9^09 

n.<  969 

0.9967 

1.  .Aoon 

50,:- 9 10 

86. 5163 

0.3080 

0.2V25 

0.8063 

0,0056 

0.0363 

0 3511 

6 

*.3089 

10.5275 

0.603A 

0.3  995 

0.2595 

-686.1857 

2555.6102 

0.9908 

O.t-965 

0.9961 

1 .AOOO 

56.A88A 

103.A396 

O.A022 

0v076A 

0.2561 

0.0017 

0.0D9A 

0.3«01 

7 

P.2630 

10.33A6 

0.7577 

0 .A1A2 

0.3A86 

-553.8008 

3059,3051 

0.9917 

0.9<.'65 

0,99^  1 

1 » AOOO 

61.23A9 

121.172  5 

0.5099 

0.2026 

0.5773 

O.nOAl 

0.0253 

0,3888 

8 

12.22A3 

10.1879 

1 .00(!8 

0 ,A65A 

0.AA26 

-612.6668 

3835.7923 

0,9957 

0.997A 

0,9957 

1 .AOOO 

65.2323 

153.6751 

0.6866 

0.2001 

0.A809 

0.003A 

0.0252 

0,AAf»2 

9 

16.1120 

10.1886 

1.0A3A 

0 .53A0 

0.AA83 

-579.AA6A 

A022 .3208 

0.9963 

O.f 970 

0.9967 

1 .AOOO 

62.89AA 

162.1368 

0.7152 

0.1572 

0.3805 

0,0027 

0.0198 

0.51A? 

10 

19.9387 

10.2A39 

l.OAOl 

0 .5  86  8 

0.AA90 

-285.5372 

3996. 3A00 

0.9963 

0.99o8 

0,9970 

l.AOOO 

60.5686 

166.0906 

0.7165 

0.09A3 

0.2335 

0.0016 

0.0118 

0.57A9 

NACAL  292 

RUN  43 

DATE 

14  OCT  80 

TIME 

04,28 

RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

HOD  37 

ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70 

DEG,  FWD*=66 

0£G,AFT«=34  DEG, 

MEAN=50  DEG,CnU=0 

AUG  2 


DISK  1 
ACO  DATE  IQ 


DATA  POINT  1 


0,3763 

0.5946  0.5036 


0.4513  0.4943 

0.4989  0*5051  0,5089  0.5126  0.4680  0,4736. 

0.4640  0.42  97 

0.3929 

0.4777  0.4340 

0.5794 

0.5879  0,4565 

0.5106 

0.5349 

0.5537  0,-5584  0.5686 

“0^5762  0.4592 

S 0.5757  0.4501 


0.4590  0 

0.4340 
0.4103 

0.4487 

0.4671 


0.5601  ■ 0.4447 


PAGE  2 
.3UL  80  0.27 


46  86 

0.4747 

0.4778 

0.4768 

(.4838 


0.5121 


0.5176  0.5176  0.5170  0.5201  0.5195  0.5189  ' 0.5238  0.5132  0.5182 


B 


NACAL  292  RUN  43  DATE  14  OCT  80  TIME  04.30  RECOMP.  NO.  I 

JOB  NO.  11  LDGR  CCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  37  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=66  0EG,AFT=34  DEG,MEAN=50  DEG,CMU=0 

Ak:G  2 


DISK  1 
ACO  DATE  10 


DATA  POINT  7 


0.3824 


0.5802  0.4900 

0.4156  0.4892 

0.4428  0.4602  0,4989  0.4952  0.4470  0.4662 

0.3816  0.4602 

0.2101 

0.2856  0.4266 

0.447B 

0.5748  0.4465 

0.5700 

0.5562 

0.5ii--  0.5575  0.5585 

0.5714  0,4470 

JO 

■ 0.5723  0.4399 


0.4527  0 

0.432S 
0.4016 

0.4425 

0.4471 


0.5533  0.4306'  ■ 


PAGE  14 
JUL  80  0.39 

4558 

0.4635 

0.4674 

0.4674 

.4677 


0.4879  0.4889  0.4914  0.4889  0.4995  0.5026  0.5064  ' 0.5051  0.4964  0.5001 


NACAL  292  RUN  A3  DATE  14  OCT  80  TIME  04.31  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOP  37  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  0EGtFWD=66  DEG, AFT *=34  0EG,MEAN»=50  DEG,CMU=0 

AUG  2 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  10  JUL  80  0.40 


DATA  POINT  8 

0.3990 

0.6655  0.4923 

0,4219  0.4858 

0.4166  0.4135  0.4814  0.4789  0.4395  0.4737 


0.3667 

0.1409 

0.4515 

0.2164 

0.3916 

0,4378 

0.5462 

0,5757 

0.5633 

0,4465 

0.5618 

lO 

0,5570  0.5587 

0.5540  0,4431 

- O' 

0.5540  0.4361 

0.5516  0.4388 


0.4527  0.4623 

0.4577 

0.4234  0.4672 


0,4618 

0.4666 


0.4691 

0.4694 


0.4683 


0.4552  0,4490  0.4527  0.4‘3'46 


0.4796  0,4640  0.5039  0,4796  0.4721  0.4902 


NAC/SL  292  RUN  43  DATE 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCY  31302 

MOD  37  ALPHA  WIND  ON  RIJN,C/B=70 

AUG  2 


14  OCT  80  TIME  04.32  RECQMP.  NO.  1 
CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,FWD*=66  DEG, AFT  =34  DEG,MEAN=50  DEG,CMU=0 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  10  JUL  80  0.42 


DATA  POINT  10 


0.3779  0.4216  0.4690 

0.3792 
0.2108 
0.2070 
0.3392 
0.5065 
0.5  ('45 

0.5703 

0.5657  0.5609  0,5570 

ro 


0.4411 

0.43  27  0,4855 

0.4259  0.4722 

0.4559  0.4324  0.4535 

0 .4453 

0,4415 

0.4453 

0.5499  0,4597 

0.5480  0.4615 


0.5463  0.4515 


0.4496  0.4474 

0.4540 

0.4590  0.4476 


0.4487 

0.4484 


0.4598 


0.4628 

0.4474 


0.4484  0.4403  0.4440  0.4440  0.4397  0.4390  0.4914  0.4478  " 0.4384  0,4552 


ACAL 

292  RUN 

44 

DATE  14 

nCT  00  TIME 

04.41 

RFCOHP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

OB  MO. 

11 

LOGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACQ  DATE 

10  JUL  80 

17.36 

HOD  38  ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

;fFWD«=66  DE6,AFT=34  DEG 

,MEAN=50  DEG,CMU«1 

Pa 

AUG  2 

14.73 

14.208 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

THIH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

2.2294 

10.2673 

3.4732 

0.2  869 

0.8092 

“130.7689 

14258  .9802 

1.3965 

1.402.7 

1.3971 

1 . 4000 

85.2764 

485.7896 

2 .22  02 

5.4(;94 

l?Oc5521 

0.9365 

0.6094 

“0.4024 

? 

--1,8290 

10.3635 

3.1060 

0 ,0960 

0.6900 

“49.5191 

13023.0393 

1.3081 

1.3987 

1.3066 

1 .4000 

88.2153 

437.4971 

1 .9718 

5.3956 

130.2080 

0.9254 

0.6855 

“0,5886 

3 

10.4174 

2.7288 

-0  ,0969 

0.5531 

54.0708 

11694.8188 

1.3993 

1.3995 

1.4 non 

1 .■^.000 

-87.9661 

386.1783 

1 ,7170 

6.3952 

130.4667 

0,9225 

0,6839 

-0.7008 

A 

“9.8013 

10.4032 

2.3890 

“0  .2  381 

0.4358 

241.5429 

10422.3562 

1 .3036 

1.4002 

1.3987 

to 

1 .4000 

“84.307B 

339,0831 

1 .4962 

5.3774 

129.9361 

0.9199 

0.6826 

“0.9207 

00 

b 

2.2827 

10.2752 

3,4463 

0 .2780 

0.8053 

-133.7957 

14170.161  3 

1. 3^-61 

1.4009 

1.3974 

1 . 4 000 

85.3737 

482.3224 

2.2032 

5.3863 

130.2600 

0,9337 

0.6882 

“0,40"4 

f- 

0.3609 

9.8875 

3.9039 

0 .5182 

0.9691 

“253.8419 

15404.9369 

1.3061 

1.4011 

1.3967 

1.4000 

82.4379 

528,6318 

2.5161 

5.3939 

130.4916 

0.9721 

0.7030 

“0.1847 

7 

10.3609 

10,0887 

4.0973 

0 .7243 

1.0472 

“208 .5414 

16437.6535 

1.3969 

1.40fi5 

1.3064 

1,4000 

7Q.9752 

569.8949 

2.6775 

5.3809 

130.3764 

0,9518 

0.6053 

0.0289 

8 

14.2939 

10.1032 

4.3147 

0 .9746 

1.1227 

“355 .8877 

17279.1849 

1.3970 

1.4003 

1 .3  984 

1.4000 

77.2700 

606.7353 

2 .86  82 

5.3727 

130,1353 

0,9487 

0.6931 

0,2815 

9 

18,3730 

9.9195 

4.5765 

1 .2  489 

1.1809 

“321. 2295 

18099.8975 

1.3983 

1.4001 

1.3 ‘•'00 

1.4000 

74.7413 

639. 1112 

3 .0964 

5.3665 

130 .0806 

0.9659 

0.6988 

0.55fl 

10 

22.3532 

9.8024 

4.7857 

1 ,4  954 

1.2241 

“171.7987 

18716.0944 

1.3996 

1.4019 

1.3991 

1.4000 

72.6471 

667.2495 

3.2899 

5.3638 

130,1927 

0.9783 

0.7027 

0.7927 

NACAL  292  RUN  44  DATE  14  OCT  80  TIME  04.3?  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  ' LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl  ~ ACO  DATE  10  JUL  80  17.11 

MOD  38  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/Bn?0  DEG,FW0«=66  DEGtAFT=34  DEG»MEAN=50  D'EG,CHU«1 

AUG  2 ■' 


DATA  POINT  1 

y 

”0.5295 

0.5188  0.1233 

-0.2075  0.0263 

0.3296  0.3646  0.4495  0,2397  0.0629  -0,1036 

0.2253  ' -1.4312 

-0.1166 

0.0006  -1,5171 

0.2703 

0,4996  0.2747 

0.5875 

0.5845 

13  0.5869  0.5822  0,5801  ‘ ' 

0.5069  0.1437 

■ ■ 0.5901  0.2431  


0.5818  0.4095' 


-0.9414  0.5458 

-1.4054 

-0.8586  0.5091 


0.2678 

0,4461 


0.4961 


0.5115 

0.4899 


0,4033  0.3515  0.3009  0,3346  0.3165  0.3146  0.5194  0.2965 


0.2753  0.2709 


y 


NACAL  292  RUN  44  DATE  14  OCT  80  TIME  04.39  RECQMP.  NO,  1 DISK  1 PAGE  14 

JOB  NO,  11  ■ LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  AGO  DATE  10  JUL  80  17.30 

t 

MOD  38  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B-»70  DEG,FWD=6ti  0EG,AFT=34  DEG, MEAN-50  DEG,CHU=1 

AUG  2 

DATA  POINT  7 


-0,5180 

0.5035  0,1187 

-0,1554  0.0308 

0,1748  0,2160  0.4002  0,3021  0.1304  -0.1398 


0,2097 

-C.8991 

■ -0.0589 

-0.2049 

-1.0445 

0.0000 

■ 0.3434 

0.4245 

0,5239 

0.5821 

■ 0.5858 

0*5836  0.5776  " 

O 

0.5836  0,1823 

0.5852  0,2911 


0.5816  " 0.4481 


-0.8273  0.5439 

-1.1507 

0.6186  0.5009 


0.3142 

0.4M2 


0.4905 


0.5092 

0.4961 


0.3895  0.2996  0,2665  0,2984  0,3234  0.3046  0,5269  0,2809  0,2697  0,2085 


j 


J 


y 


NACAL  292  RUN  AA  DATE  lA  CCT  80  TINE  OA.AO  RECOHP.  NO.  1 U.SK  I 

NACAL  292  jU 

JOB  NO.  U UPGR  ACCT  31302  CONTRACT  lo31  SUS  ACCT  . 

nod  38  ALPHA  HIND  ON  RUN,C/B=70  DEG.FHD^66  OEG.AFT-SA  DEG.HEAN.50  DEG.CKU-l 

AUG  2 


data  point  8 


0.1086  0.1610  0..3602  0.2753 

0.1098  . . 

-0.2602  -0,9518 
-0.3228 

-0.1522  0.4807 

’ 0.2326 

0.4759 

“•”"0.6867  0.6861  0.6813 

* 0.5876  0.3274 

- 0.5850  0.4658 


-0.5104 

0.4979  0.0887 

-0.1428  0.0291 

0.1502  -O.3II23 


-0.7401 

-0.9911 

-0.4731 


0.5341 


0.5012 


CO 


0.3791 

0,4765 


0.4945 

0.5174 


0.5003 


0.2683  0.2871  0.26A7  0.3169  0.30A6  0.3028  0.6269  0.2716  0.2722  0.1972 


NACAL  292 

RUN  44 

DATE 

14  OCT  80 

TIME 

04.41  RECOMP,  NO.  1 

DISK 

1 

PAGE  20 

JOB  NO,  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

10  JUL 

80  17.35 

HOD  38  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/B=70  DeGfFWD«=66  0EG,AFT»34  DEG  |,MEAN«=50  DEG*CMU-1 

Ab‘G  2 


DATA  POINT, 10 

-0.2543 

0,2939  0,2513 

-0.0757  0.1383 

0.0899  0.0880  0,2959  0.1748  0.2175  0.0446 


0.0899 

-0.463  9 

0.0000 

-0.3479 

-0  .3854 

-0.3044 

0.0571 

0.5606 

0.3686 

0.5622 

0.5839 

0.5858  0,5830 

N5 

00 

0,5842  0,3433 

|s3 

0.5847  0.4302 

0.5849  ' 0.5247 


-0,4382  0,5671 

-0,6167 

-0,1902  0.5104 


0,4615 

0.5155 


0.5006 


0.5234 

0,5290 


0.2060  0.1954  0,2085  0.1298  ' 0.2072  0.3084  0.52^ 


0,2547  0,2584  0,1485 


^4ACAL  292  RlJ^ 

1 45 

DATE  15 

nCT  80 

TIME  00,51 

RECnMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

JPR  ^*n. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  lOOOl 

ACO  DATE 

10  JUL  80 

18.08 

MOD  39 

ALPHA  WIND  ON  RUN 

,C/B=70  DEG 

,FWD*=66  DEG 

fAFT*=34  DEG 

,HEAN«=50  DEG,CHU=2 

Pt 

Pa 

AUG  2 

14.74  14.213 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

P H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

9TPACH 

PHI 

THETA 

THR  UST 

QELAL 

WET 

• THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

] 

2.RA16 

10.1042 

4.8359 

-0  ,4100 

1.06 ‘8 

3482.1594 

19696.7243 

1 .9240 

1.^289 

1.9?4R 

1 .^lOon 

-85.1537 

665.7586 

2 .7774 

8.1647 

269.8659 

1 .9673 

1.0517 

-1.4617 

? 

-1,301? 

10.1376 

4.3565 

-0  ,7  065 

0.9178 

3713.7699 

18242,0550 

1.9253 

1.9276 

1.9263 

1 .4000 

-80.7874 

607.4185 

2 .4816 

8.1558 

269.6864 

1 .9595 

1 .0494 

-1.7559 

■9 

•/ 

-t,5160 

10.504? 

3.7897 

-0.942  5 

0,7533 

35P'>.1973 

16557.9251 

1.9256 

1.9270 

1.9268 

1,4000 

-76.0332 

546,3062 

2 .1553 

8.1414 

269.2958 

1.9250 

1 .0391 

-1.9>'-17 

-9,2023 

10.4014 

3,3259 

-1  vll06 

0,6052 

3572.0063 

15177,3858 

1.917B 

1,9244 

1.9274 

CD 

W 

1 .4000 

-71,5334 

495. 1595 

1 .8919 

8.1420 

269.0696 

1.9054 

1.0346 

-2.1453 

5 

2,7830 

10.0022 

4, 8 187 

-0  .4371 

1.0736 

3513.2672 

19612.3542 

1.9217 

l.<?71 

1.9268 

1.4000 

-84,8166 

662.2835 

2.7631 

8.1419 

269.4026 

1.9682 

1.0514 

-1.4885 

6 

6.9534 

9.8377 

5.3548 

-0,1418 

1.2291 

3573.2529 

20981.7283 

i,9?18 

l.«-?92 

1.9782 

1 ,4000 

-88.4830 

715.4311 

3.0863 

8.1539 

270.0939 

2.0223 

1.066? 

-1.20«n 

7 

11.0241 

9.7443 

5,7638 

0.2  022 

1.3734 

3561.4055 

22111,4330 

1.9219 

1.928? 

1.9272 

1.4000 

87,9907 

762. 9643 

3.3633 

8.1545 

f0.0244 

2.0411 

1.0719 

-0.8697 

8 

15.1024 

9.6011 

6.1049 

0 .6191 

1.5028 

3151. 6761 

23045,0039 

1.9272 

1.9291 

1.9274 

1,4000 

84.2092 

806,4937 

3 .63  41 

8.1337 

269,5264 

2.0507 

1 .0731 

-0.4 '••39 

9 

19.1645 

9,6753 

6.43 ‘2 

1 .0  072 

1.6048 

3280 .7839 

24419.4133 

1 .^?\2 

1.067 

1 .92/ 9 

1.4000 

81.1094 

856.0920 

3 ,9009 

8.1383 

269.6226 

2.0526 

1.0743 

-0.0671 

10 

23.3217 

9,251? 

6.9282 

1 .4433 

1.7365 

3510,7327 

25124,3700 

1.9220 

1.C302 

1.9275 

1.4000 

78.2320 

888,  8296 

4.2538 

8.1363 

269,7679 

2.1479 

1,0988 

0.3444 

NACAL  292 

RUN  45 

DATE 

15  OCT  80 

TIME 

00.47 

RECOMP.  NO,  1 

DISK 

1 

(5 

PAGE  2 

~JDB  NO.  11 

LDGR  ACCT 
1 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

10  JUL 

80  17.43 

MOO  39 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B-70 

DEG, PW0«66 

0EG,AFT»34  DEG, 

HEAN-50  DE6,CMU»2_ 

AUG  2 


DATA  POINT  I 


0.2703  0,3196  0,3621  0,0536 

0.1479  ' -3.3193 

-0,2596  ' 

“0.1A73  -3,8189 

0.1735 

0,4718  ■ “ -0.1583 

0.5951 

0,6049 

0.6022  0,5974  0,5975“ 

0,6018  -0.3213 


-0.8511 

0.4072  -0,0330 

-1,0547  -0.1487 

-0,4247  -0,1645 


-2.2685 

-4.0607 

•2.8178 

-0.1142 


0.5816 


0.5323 


CD 


0.5169 


0.6028  -0.1717 


0.5977  ' 0.2601 


0.3357 


0.5301 


0.4527 


0.3303  0,2091  0,0599  0,2147  ' "0 ,1 904  ■■■  0.18  23  0.5357  ■O.J. 479  0.1660  0.1429  ’ 


h 


NACy^L  292  RUN  45  DATE 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302 

\ 

MOD  39  ALPHA  HIND  ON  RUNiC/B=70 

AUG  2 


16  OCT  80 
CONTRACT 
DEG»Fku»-66 


TIME  00.50  RECOMP.  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 
0EGtAFT»34  DE6,HEAN=50  DEG.CMU-2 


DISK  I 
ACO  DATE  10 


DATA  POINT  7 


-0.8718 

0.3913  ■■  -0.0595 

-0.9916  -0,1860 

0.0505  0.1061  0.3321  0.0730  -0.3870  -0.1438 

0.0892  ' -2.9191  . 

-0.1761 

-0.3848  -3.3997 

0.1417 

■ 0.2623  0.1941 

0.497B 

0.5963  

0,5983  0.5960  0.5900' 

M 0.5988  -0,2965 

00 

Ul  

“ ■ ' 0.5975  -0.1312 


-2,1948  0 

-3.8864 
2.6932 

■■■"-0.0871 

0.3475 


0.5  944  ■"■■0,2811" 


PAGE  14 
JUL  80  18.03 


5709 

0.5206 

0.5047 

0.5210 

.4520 


0,3346  0.1860  0.0724  0.1642  0.1948  0,1523  0.5307  ’ 0.1130  0.1567  0.0499 


NACAL  292  PaiN  45  DATE  15  nCT  80  TIMF  00.50  RFCOMP.  NO.  1 DISK  I PAGE  14 

JOB  NC,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  10  JUL  80  18.04 

I 

HOD  39  ALPHA  WIND  ON  RUNtC/R«=70  0EGfFWD»=66  DEG, AFT *34  DE6,HFAN*50  DE6,CMU*2_ 

AUG  2 


DATA  POINT  8 


-0,0331  0.0449  0.3109 

“0.0104 
-0.3320 
-0,5554 
-0,3068 
0.1233 
0.4378 

0,5890 

0.6045  0,6012  0.5951 

to 

00 

cr> 


-0.8241 

0.3764  -0.0471 

-0.9482  -0.1432 

0,1048  -0,3538  -0,1934 

-2.7436 

-3  .0210 

0.3228 


0.5989  -0,2240 

0,5980  -0.0742 


: ' - 0.5971  '0,3138 

f •• 


-2,0727  0,5687 

-3.7403 

-2.6085  0.5229 


-0.0422 

0.3574 


0.5069 


0.5227 

0.4627 


0.3521  0.1848  0.0262  0.2110  0.1685 


0.1542  0.5344  " 0,1148  0,1692  0.0487 


NACAL  292  RUN  45  DATE  15  DCT  80  TIME  00.51  RECDHP.  NO.  I DISK  I PAGE  20 

NO,  11  LD.GR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ' ACO  DATE  10  JUL  80  18.07 

HOD  39  ALPHA  WIND  ON  RUNfC/B=70  DEG,FWD»=66  0EGtAFT«34  DEGfMEAN=50  DE6|CMU»2 _ 

AUG  2 ■ " " ‘ ■■  ' ' ■ ■ 

DATA  POINT  10 


-0.6975 

0.2754  " 0,0141 


-0.9677  -0,0814 


-0cll60  -0.1178 

0^2023  0.1336 

-0,2781  -0.2320 

-0,0963 

-0.1872 

-2  .1 81 9 

-1.89R4  .. 

.0^5466 

-0.6536 

0.6250 

-2  ,6220 

-3.4433 

-0,1566 

0,2439 

0.4127 

~ ” -2,2930 

0,5078 

0.5525 

0.5798  0,5866  0.5895  ‘ " " “ 0.0100 


ro 

00. _ 


0.5890  -0.1323 

0,5900  0.0046 


G,3920 


0.4948 


0.5104 


0.5884  0.3571' 


0.4655 


0.2928  0,1148  0.0162  0.0124  ' 0,1635  ' 0.1423  0,5244  0,0574  0,1192  -0,0748 


AC^L  292  RUN  46  DATE 

LDGR  ACCT  31302 

NOD  40  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/Bc70 

AUG  2 


15  nCT  00  TIME 
CONTRACT  163! 
DEG#FWDc66  OEGtAFTe 


01.01  RECOMP.  NO. 
SUB  AC''T  10001 
34  DE6,MEAN»50  OEGyCHU 


=4 


1 


r NO 

alpha  h 

0 H 

PHI 

THETA 

• 1 

3.4498 

4.8285 

1.4000 

-73.7988 

2 

3.4003 

4,8953 

1.4000 

-73,9360 

3 

-0.7249 

4,9802 

1.4000 

-69.6034 

4 

-4,9770 

5.0701 

1.4000 

-64.3294 

ro 

^ 00 

-8.7280 

5.1348 

1 .4000 

-58,9013 

6 

3.4381 

4.9671 

1 .4000 

-74.2073 

7 

7.5538 

4,9229 

/■\ 

1.4000 

-78.6152 

8 f 

11.7330 

4.7997 

1.4000 

-82.8288 

9 " 

15.8529 

4,6822 

1,4000 

-86.8858 

10 

19.9981 

4,7000 

1.4000 

88.8623 

Cl.  H 
THRUST 

CDH 

DELAL 

7.2481 

494.7813 

-2,1059 
3 .4775 

7.1136 

491.9813 

-2.04  84 
3 .4357 

6,4662 

466.4381 

-2.4043 
3 .1158 

5.6322 

430.1362 

-2.7070 
2 .7263 

5.0160 

408.4265 

-3.0261 
2 .4246 

6,9707 

488.5026 

-1 .9715 
3 .3  93  8 

7. 61 00 
518.8172 

-1  .5323 
3 ,7305 

8.2221 

539.9873 

-1 .03  44 

4.0711 

• 

8.  9089 
567,1515 

-0.4847 
4 ,4549 

9.2192 

580.3702 

0,1830 

4.7401 

SUMMARY  PAGE 


CMH 

WET 

YM 

. THTH 

1.3637 

0,8202 

5754.9153 

28.1519 

1.3371 

8.1568 

5632,3612 

273.7987 

1.1727 

8.1615 

5529.4399 

274.1038 

0.9399 

8.1372 

5436.8277 

273.1214 

0.7882 

0.1610 

5674,0915 

274.3724 

1.2967 

8.1583 

5641.5088 

274.1091 

1.4710 
8,16  24 

5619.3444 

274,3754 

1.6386 

8.1443 

5545.2224 

273.6309 

1.8325 

8,1518 

5604.9556 

274,1902 

1.9599 

8.1601 

5458.0738 

•274.4174 

RL 

CMUTH 

14494.8058 

0.4294 


14395,5590 

4.1197 

13743.3484 

4.0541 

12755.7952 

3,9678 

12057.3720 

3.9358 

14363.2716 

4,0648 

15072.5019 

4.1053 

15635.4251 

4.1993 

16281.6909 

4,3135 

16855.4684 

4.3007 


DISK 

1 

PAGF  24 

ACO  DATE 

10  JUL  80  18,4^ 

S 

14.47 

"a 

14.213 

PTPFCH 

CDR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

1.953ft 

0,1545 

1.9642 

-2.2604 

1.9834 

1.9573 

1.5265 

1,9644 

-3,5749 

1.9599 

1.9595 

1.5144 

1.964? 

-3,9187 

1.9630 

1.9560 

1.4Q6? 

1.9613 

-4,2033 

1 .9A?fi 

1.9594 

1.4P12 

1 . 9674 
-4.5173 

1.9672 

1.9570 

1.5157 

1.9649 

-3.4873 

1.9664 

1.9568 

1.523? 

1 .9663 
-3.0560 

1.9668 

1.9539 

1.5399 

1.9659 

-2.5744 

1 .9623 

1.9618 

1.5607 

1 .9632 
-2.0454 

1.9687 

1.9602 

1.5595 

-1.3764 

1.9624 

I 


NAC^L  292  RUN 


JOB  NO,  11 


LDGR  ACCT  31302 


hate  15  nCT  80  time  00.57 


CONTRACT  1631  SUB  ACCT  1000 1 


Rfcomp.  no.  1 nisK  i 


•'■OD  .0  *,PHA  W,NO  OK  KUK.C,B=70  OEO.PWO.«  OEO  PPr  ' 

AUG  2 ~ ■ DEG,AFTb34  DEG,HEAN=50  DEG,CMU=4 


UI5K  1 2 

ACO  DATE  10  JUL  80  18.14 


0.0998  0.1192  0.1398  -0  17oa 

0.0112  •xjvo  u.i/06 

-0,2154  _ -3.5731 

-0.1442  ■ 

0.0262  -4.2150 

0.2053 

0.2817  -0,1460 

0.2920 

0.2910  0.2900  0.2846 

0,2888  -0,6455 

0,2905  -0,4739 


0.2873  -0.0306 


-0.4265 

-0,0053  -0,0845 

-1.4822  -0.1578 

-0,7775  -0,1887 


- • “2.4948  0,2914 

-4.4016 

“3-2245  n.54 


-0,4497 


0,2683 


0.0368 


0.2546 


0.1660 


0,2577 


-o...  ..... 


1 


NACAL  292  RUN  46  DATE  15  OCT  80  TIME  01,00  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  16 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  10  JUL  80  18.42 

« 

HOD  40  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD*=66  DEG,AFT»34  DEG,HEAN=50  DE6,CMU«4 

AUG  2 

DATA  POIkfT  8 


-0.4914 

O.om  -0.0946 


-1.3773  -0,172^ 


-0,0490 

0.0330  0,0998  -0,1558  -0,7328 

-0,0368 

-3.4135 

-0.2356 

-0,3682 

-4  .0481 

0,1779 

0,0781 

-0.5584 

0.2288 

0,2885 

0.2920  0,2930  " 0.2877  

g 0,2902  -0,5851 

o 

" 0,2942  -0,4285 


0.2880  ' -0.0068 


-0,1928 

-2.2842  0.2806 

-4,1917 

’ ■ ■ ■ -3,1066  0.2552 


-0,4112 

0.0551 


0,2541 

0,2554 


0.1734 


0,1023  0.0056  -0,1037  -0.0233-0,0355  -0.0398  0,2640  -0,0810  -0,0908  -0.1331 


NACyiL  292  SUN  A6  DATE  15  OCT  80  TIME  01.00  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  18 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ‘ ACO  DATE  10  JUL  80  IR.44 

t 

MOD  40  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B<=70  DEG,FWD«=66  DEG5AFT-24  DEG,MEAN»50  nEG,CMU«4  _ 

AUG  2 ' 


DATA  POINT  9 

-0.4955 


-0,0022  -0,0907 

-1,4232  „-0.1783 

-0,0773  -0,0263  0,0998  -0.1792  -0,7222  -0.1950 

-0,0785  ‘ -3.3460 

-0.3289  . - - . - 

-0.3970  -3,9708 

0.2553 

0.0160  -0.5339 

0,1906 

0,2873  

0,2925  0,2923  ” 0.2900 

^ 0.2902  -0.6086 

■ 0.2928  -0.4321 


'■  0.2934  ■ -0,0111"^ 


-2.3493  0.2759 

-4.2899 

3.1054  0.2578 


0,4125 

9.0524 


0.2541 

0.2571 


0.1749 


0,1073  -0.0024  -0.1172  -0,0012  -0,0601-0,0564  0,2640  -0,0883-0,0748  -0.1368 


%C 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 


DATE  15  nCT  80 


TIME  01,01 


RECOMP.  NO.  1 


DISK  1 


PAGE  22 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  10  JUL  80  18.48 


MOD  40  ALPHA  WIND  ON  RUN,C/B=70  DEG,FWD=66  DE6tAFT«34  DEG,HEAN*50  DEG,CHU-4 

AUG  2 


DATA  POINT  11 


-0,4480 


-0.1436  -0,1258  0..0674  -0.0865 

-0.1460  -3.1791 

-0.2810  

-0.4879  -3.7026 

-0.4222 

-0.1460  -0,3817 

0.0929 

0.2688 

0.2848  0.2919  0.2902  ‘ 

M 0.2890  -0,5518 


0.2897  -0.3894 


-0,0336  -0,0904 

-1.4216  -0.1616 

-0,7051  -0,2040 


-2.2020 

-4,1193 

-3.0238 


-0,3758 


0.2885 


0.2592 


0,0704 


0,2475 


0,2529 


0,2897  0.0163 


0.1821 


0.1123  0.0024  -O.lllO  -0.0374  -0,0208  -0,0478  0,2640  -0.0957  -0.0822  -0,1675 


I 


ftCAL 

292  RUN 

50 

DATE  15 

nCT  80 

TIMF  01.41 

RECOMP 

.NO.  1 

niSK 

1 

PAGF  2? 

nB  NO 

• 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

1C 

1 JUL  80 

23. 5B 

MOD 

AA 

ALPHA  WIND  ON  RUN» 

FWD=AO  DEG 

, (C/B  e AFT 

OFF  IfCMU^O 

,JET  FLAP  2 

14.70  : 

14. 

233 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THFTA 

THRUST 

OFLAL 

WFT 

. TTTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

1 

0.A300 

9.B212 

0.7976 

0.2490 

0.2974 

“254.9A73 

2287.9635 

0.9960 

n,<9RB 

0.999M 

i.Aonn 

72.6592 

84.  H6A 

0.4010 

0,0467 

0.1234 

0.0012 

o.ooon 

0.2490 

2 

-3.56A3 

9.BBR1 

0.5211 

0.2297 

0.0888 

“352.6271 

1569,0076 

0.9956 

0.9979 

0.9986 

1 .AOOO 

66.21AA 

58.1993 

0.25S2 

0.0741 

0.2068 

0.0020 

0.0000 

0.2296 

3 

-T.'iASP 

9.P521 

0.2730 

0.216  0 

“0,1239 

“336.6533 

828,5632 

0,9953 

O.oqpO 

0.9OR7 

1 ,'iOOO 

51 .656A 

35.  A503 

0.1322 

0.0661 

0.1903 

0.00 18 

0.0000 

0.2159 

u 

-11.AR32 

lO.OAlA 

-0.06P7 

0 .2041 

-0.3378 

-201.2934 

-174.2392 

0,9960 

0,0986 

0.9993 

1 , Anno 

-IB. 6183 

22.35A2 

“0,0416 

0.0661 

0.1747 

0.0016 

o.nono 

0.2041 

c 

to 

w 

n.AiP«< 

9.7A33 

0.7611 

0.2  413 

0,2825 

-240.7848 

2212,1850 

0.9‘55B 

n.9QR6 

0.9°38 

1 ,^ono 

72.60A6 

80.A021 

0.3822 

0,0813 

0.2206 

0,0021 

o.ooon 

0.2413 

6 

A.A26A 

9. 6546 

1 .0451 

0 .2892 

0.4741 

“145.3616 

2937,6102 

0.9963 

0.9990 

0.9991 

1 .AOOO 

7A.5332 

100.1963 

0,52  84 

0,0000 

0.0000 

0,0000 

n.oooo 

0.2R9? 

7 

P.35515 

9.715P 

1.2561 

0 ,3  02  4 

0.6181 

“105.2949 

3376.0004 

- 0,9967 

0.999? 

0.9991 

1 ,^(000 

7 6.6  637 

129.7260 

0,63  66 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

o.ooon 

0.3024 

B 

12.0966 

9.B077 

1.3671 

0 ,378  0 

0,7038 

“0.1611 

3724.0142 

0,9063 

n,cqp.7 

0.9985 

1.6000 

7A.5A32 

143.7655 

0.6964 

0.0570 

0.1448 

0.0014 

0.0000 

0.3780 

0 

16.n3A2 

9.P259 

1.3573 

0 .5  83  5 

0.6709 

“140,3695 

3903.1077 

0.9963 

0.'98P 

0.0990 

1.6000 

66.7383 

150.02P2 

0.7008 

0,0661 

0.1692 

0.0016 

0.0000 

0.5834 

10 

19.9310 

9.5389 

1.4636 

0 .6899 

0.7593 

69,9068 

4000.6190 

0.9966 

0.9993 

0.9992 

1.6000 

6A.7597 

159.5057 

0.7624 

0.0329 

0.0802 

0.0008 

0.0000 

0.6899 

NACAL  292 

RUN  50 

DATE 

15  nCT  80 

TIME 

01.37 

RFCOMP 

JOB  NO,  11 

LDOR  ACCT 

31302 

COfJTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

HOD  44 

ALPHA  HIND  ON  RUN, 

FWD-40 

DEG  (C/B  6 

AFT  pf=F),CHUBO, 

JET  FLAP  2 

• NO,  1 


DISK  1 
AGO  DATE  10 


DATA  PO I NT  I 


0.4733 

0.4713  0.4719 


0.4697  0.4724 


0.4316  0,4460  0,<4790  0.4485  0.4716 

0.3929  0.42  91 

0.3200  ^ ^ ■ ■ “ " ■ 

0.4148  0.4304 

0.5227 

0.5364  0.5083 

0.4512 

0.4776 

0.4944  0.4955  0.4949  ^ » 

0.5062  0.4228 

s 

• 0.5099  0.4224 


0.4714 

0.4821  0, 

0.4740 
0,4734 

” 0.4724 

.0.4744. 


0.4943  0.4J93 


PAGE  2 
JUL  80  23.41 


4734 

0.4713 

0.4714 

0.4703 

.4727 


0.4522  0.4497  0.4578  0,4572  0.4616  0,4566  0.4666  “ 0.4541’  0,4578  0.4591 


NACAL  292  RUN  50  DATE  15  DCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

4 

non  A4  ALPHA  WIND  ON  RUNtFWD=40  DEG  (C/B  £ 


TIME  01.39  RFCOMP, 

1631  SUB  ACCT  10001 
AFT  OFF),CMU«0,JET  FLAP  2 


NO. 


1 


DISK  1 PAGF  14 

ACO  DATE  10  JUL  80  23.53 


DATA  POINT  7 


0.4687 

* " 0.46/0  0.4679 

0.4665  0.4668 

0.31392  0,4179  0.4653  0.4428  0,4677  0.4677 

0.3206  • 0.4379 

0.1397  ■ " — 

0.2333  0.4347 

0.4148 

0.5285  " ’ 0,5121 

0.5265 

0.5100 

0,5136  0.5049  0.4981  ~~  

M 0.5088  0,4299 

U1 

0.5112  0.4265  “ " 


0 .4980  0,4242 


0.4734,  ,0.4682 

0.4715 

0.4703  0,4670 


0.4691 

0,4677 


0.4677 


0.4674 

0.4683 


0,4316  0,4322  0,4404  0.4447  0,4466  0,4491  0,4703  0,4428  0,4641  0,4441 


NACAL  292  RUN  50  DATE  15  OCT  80  TIME  01,40  RECOMP,  NO,  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  44  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD=40  DEG  (C/B  E AFT  OFF ) ,CHU*0 , JET  FLAP  2 


DISK  1 
ACO  DATE  10 


DATA  POINT  8 


0.4714 


0.4708  ■ 0,4736 

0.4719  0.4711 

0.3873  0.4073  0,4503  0.4472  0,4702  0,4714 

0.3256  ' 0,4441 

0.1097  * ■ 

0,2950  0,4341 

0.4011 

0*5136  ■ ' 0,5202  ' 

0,5450 

0,5241 

0,5265  0.5166  0^5089  ' 

0.5142  0,4316 

to 

_ ^ 0.5241  0.4279  


0.4772  0 

0.4715 
0,4740 

0,4733 

_.0*A744 


0,5068  ' 0,4316 


PAGE  16 
JUL  80  23.54 


4716 

0.4710 

0.4725 

0,4714 

.4705 


0,4191  0,4198  0,4322'  0.4460  ~ 0,4441  0,4416'  0,4740  0.4453 


0,4510  0.4453 


! 


NACAL  292-  RUN  50 


DATE  15  OCT  80  TIME  01.40  RECOMP.  NO.  1 


JOB  NO.  11 


LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


HOD  44  ALPHA  WIND  ON  RUN| FWD*40  DEG  <C/B  £ AFT  OFF  ) fCHU«0 , JET  FLAP  2 _ 


DATA  POINT  10 


0.3992  0*4166  0..4478  0.4329 

0.3711  0.4191 

0,2177 

0,1927  0,4117 

0.3356 

■ 0.4895  • 0.5059 

0,5370 

0.5279 

' ■ 0,5233  0,5171  0.5062 

M 0,5136  0.4231 


0.5213  0.4180 


0.4623 

0,4628  0.4617 

0.4636  0.4643 

0,4634  0.4646 


DISK  1 


PAGE  20 


ACO  DATE  10  JUL  80  23.56 


0.46R4  0.4629 


0.4715 


0.4703 


0.4620 


0.4619 


0.4649 


0.4634 


0.4639 


0.4975  0.4234 


0.4248  0,4322  0.4154  0.4l9r"""0,42l0  0.4241  0,4703  0.4154  0.4304  0.4110 


ICAL 

?92  RUN  51 

DATE  15 

nCT  80 

TIMF  01.54 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  2? 

IB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

0.17 

MOD 

45  ALPHA  WIND  ON  RfJN, 

FWD=44  deg 

(C/B  e AFT 

OFF  ),CMU=1 

,JET  FLAP  2 

J.n 

14.233 

SUMMARY  PAGE 

Nn 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCriH 

PTP'-CH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DFLAL 

WFT 

•THTH 

CMIITH 

CDR 

CD  HR 

1 

1.7501 

9.6791 

3,5564 

“0.0685 

0.9504 

.1232.8494 

10207.6613 

2.4079 

0.';992 

0.909? 

1 .AOOO 

-88.8952 

355.7991 

1 .7008 

2.6098 

96.7912 

0,9676 

0,0008 

-n,06<?4 

? 

9.7250 

3.0634 

“0  .2279 

0.7045 

1125.2920 

8989.0708 

2.4079 

O.f 997 

0.9990 

1.4000 

-85.7442 

308.7261 

1 .46  67 

2,6202 

96.8002 

0,9632 

0,0008 

-0.22PP 

3 

-0.4538 

9.7736 

2.5353 

“0  .3749 

0.4547 

1117.0233 

7775.1801 

2.4106 

0,1992 

0,9996 

1.4000 

-81.5878 

250.  1551 

1 .2145 

2.6128 

96,9446 

0,9598 

0.0009 

“0.3758 

“10,4963 

9.8444 

2.0311 

“0  .4691 

0.2136 

1234,4456 

6495.6988 

2.4108 

n.<994 

0,9‘94 

(o  1.4000 

VO 

“76.4605 

212. 5406 

0.9746 

2.614? 

97.0157 

0.9536 

0.0009 

-0.4’' TO 

5 

00 

3.6950 

9,6926 

3.5211 

“0  .0898 

0.9466 

1222.4441 

10202.2539 

2.4089 

f "ya 

0,9998 

1 .4000 

“88.5377 

352. M29 

1 .6904 

2.6161 

97.0365 

0,9687 

0.0009 

-0,0908 

6 

5,7636 

9.8195 

3.5627 

0 .1162 

1.1732 

1207.0019 

11520.9212 

2.4058 

fV^<-989 

0.9990 

1,4000 

88.3198 

402.2969 

1.9141 

2.6162 

96,9738 

0,9556 

0,0009 

0.1152 

7 

4.7711 

9.657? 

4.44T7 

0 .3121 

1.4090 

1300.8676 

12668.5432 

2.4055 

0.t990 

0,99»7 

1 .4000 

85.9860 

444,972  9 

2.1562 

2.6153 

96.9A63 

0.9714 

0.000  9 

0.3111 

8 

13.8043 

9,452? 

4.8651 

0 .5  75  9 

1,6175 

1392.7541 

13523.1200 

2.4068 

O.cnqc 

l.f'902 

1.4000 

83.2543 

478.  9351 

2 .3827 

2.6159 

96.9908 

0,9929 

0.0010 

0,5740 

9 

17.7678 

9.S480 

5.0277 

0 .0562 

1 .69*^5 

1403.5888 

14171.5806 

2.4076 

0.'  '^03 

0.9094 

1.4000 

80.3348 

503.2265 

2.5043 

2.6162 

97.0416 

0.9835 

0,0010 

0.8552 

0 

P0.7685 

9.6607 

3.1379 

0.7792 

0.9215 

1448.4756 

8458.2086 

2.4120 

0.9091 

0.9990 

1.4000 

76.0541 

322.7931 

1 .6279 

2.6155 

97.1307 

0.9729 

0.0010 

0.7781 

299 


NACAL  292  RUN  51  DATE  15  OCT  80  TIME  01.50  RECOHP.  NO,  1 

JOB  NO,  11  LPGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  45  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD«44  DEG  (C/B  & AFT  OFF ) ,CMU-1, JET  FLAP  2 


DISK  1 
ACO  DATE  11 


DATA  POINT 


-'r  A 


ci-’ 


0.4768 

0,4768  0,4777 


0.4768 

0*4754 

0,3207  0,3444  0.4056 

0,2209  0.4768 

0*4752 

0.2446 

-2.1783 

0.0087 

- • 

- 

0,1335 

-0.6294 

0,3663 

■“0.5198 

0.5192  " ■ 

0.5417 

* 

0.5257 

0.5264  0.5190  0.5173 

0.5241  0.3822 


0,5263  0.3539 


0.4742  0 

0.472*' 

0,4811 

0,4774 
...  0.4744 


0.5254  0,4129 


PAGE  2 
JUL  80  0.03 

4755 

0.4760 

0.4766 

0.4771 

.4734 


0,2714  0.2852  0.2259  0,3008  0.2933  0.3001 


0.4842  0,3008  0.2745  0,2720 


4CAL  292  RUN  51  DATE  15  OCT  80  TIME  01.52  RECOMP.  NO,  1 DISK  1 

IB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  11 

MOD  45  ALPHA  HIND  ON  RUN»FWD»44  DEG  (C/B  £ AFT  OFF ) fCMU»l i JET  FLAP  2 _ 


VTA  POINT  7 


0.2508  0.2970  0.366^  0,1709 

0.1185  _ „ -2.1759 

-0.2214  -0,6784 

0.5283 

0.5471  „ . 

0.5445  0.53B9  0.5317 

0.5295  0,3709 


0,4778 

0.4761  0.4772 

0.4769  0,4758 

0,4772  0.4735 


La> 

O 

O 


0.5318  0,3482 


0.5335  "■  0.4133 


0.4792 

0.4661 

0.4624 


0.4768 

0.4734 


PAGE  14 
JUL  80  0.13 


4761 

0.4752 

0.4771 

0.4757 

>.^*735 


0.2933  0.2795  0.1535  0,2689  0.2646 


0.2639  0.4817  0,2702  0,2471  0.2302 


CAL  292  RUN  51  DATE  15  OCT  80  TIME  03,53  RECOHP,  NO.  1 

B NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  45  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD=44  OEG  (C/B  £ AFT  OFF  ),CMU»l, JET  FLAP  2 

TA  POINT  6 


niSK  1 page  16 

ACO  DATE  11  JUL  80  0.14 


0.1273  0.1497  0.3444  0.2190 

■■ 

0.3053  ■ Q 51 Q9 

0.4862  0.5192 

0.5394 

0,5411  0.5360  0,5284'  " 


0,4692 

0,4684  ■ "0,4667 
0,4689  0,4681 
0,4695  0,4683 


U) 

O 


0.5249  0,3698 

0.52  92  0,3  541 

0,5261  ■■  0.4152"" 


. 0.4675 

0.4699 

0,4761  0.4693 


0,4695 

0.4684 


0.4690 

0.4675 


0.4676 


0,3394  0.2496  0.1535 


0,2327  0,2720  0,2539  0,4749 


0.2421  0,2321  0.1928 


20 


292  RUN  51  DATE  15  OCT  80  TIME  01^' J RECOMP,  NO,  I DISK  1 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  3130?  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  11 

MOD  45  ALPHA  WIND  ON  RUN»FWD«44  DEG  (C/B  C AFT  OFF J ,CKU«1 » JET  FLAP  2 


)ATA  POINT  10 


0.4815 


0,4828  0.4822 

0.4704  0.4823  . 


0.4093  0,3931  0.4493  0,3806  0,4801 

0.4318  . . -1.7882  

0.3900 

0.2646  -0  .2  073 

0.3401 

0.4726  0,5011 

0.5460 

0.5519  - 

0.5480  0.5392  0.5283 

0,5264  0,4058 

- S 0,52  83  0.3826 


0,4809 

0.4892  . 0 

0.4842 

0.4842 

“ - ■ "0,4798 

0.4792 


0.5255  ' 0.4052 


PAGE  20 
JUL  80  0.16 


.4801 

0.4801 

0.4805 

0.4803 

.4794 


0.4019  0.3881  0.3931  0,3925  0.3950  0.3850  0.4842  0.3145  0.3232  0.3226 


'JACAL 

292  RUN  52 

DATE  15 

OCT  80 

TIME  02.12 

RFCOMP 

. NO,  1 

DISK 

X PAGF  22 

jnp.  NO.  11 

LOOP.  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

0.37 

p.nn 

46  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

FWD=44  DEG 

(C/B  £ AFT 

OFF  ),CMU«2, 

JET  FLAP  2 

"a 

D 

14.47  14.233 

SUMMARY  PAGE 

>T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCnH 

PTPACM 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

TH1H 

CMUTH 

COR 

rUHR 

1 

2.0352 

4.961? 

4.4974 

-0.5620 

1.0684 

1531.7283 

6779.6594 

2. 4496 

n.‘  • 5 

1 .nofiQ 

1 ,4nnn 

-82.8770 

232.3748 

2.04  75 

2.6165 

97.8881 

1 .909? 

0.0009 

-0.5f 

2 

~?.n?72 

4.9309 

4.0078 

-0  .7813 

0.8317 

1520.4416 

6137,4734 

2.451^ 

0,9005 

1 .non  1 

1 .Aonn 

-78.9685 

208.0730 

1 .8178 

2.6229 

98.1912 

1.9269 

0.0009 

-n.7i‘?3 

a 

-6.1339 

4.9704 

3.4714 

-0  .9691 

0.5781 

1483.4616 

5470.8080 

2.4534 

n.‘  9or< 

O.OOr/i 

1 .Anon 

-74.4011 

185.1269 

1 .5732 

2 .6228 

98.2291 

1 .9123 

0.0009 

-0.9701 

4 

W -lO.loAO 

4.^789 

2.8395 

-1  .1410 

0.3081 

1547.8063 

4715.3395 

2.4560 

0,9995 

1 .0002 

w i.Aono 

-68.1077 

157.4607 

1 .2905 

2.6253 

955.3954 

1.9123 

0.000  9 

-1.1420 

5 

?.np97 

4.8086 

4.63'5 

-0  .5  801 

1.1017 

1555 .8644 

6759.608? 

2.4563 

D,  9f 

l.nn.  9 

1 .Anon 

-82.7746 

232,3947 

2 .1  020 

2.6250 

98.4074 

1 .9803 

0.G009 

-0.5  8 ‘/I 

6 

6 .0996 

4.8002 

5.1664 

-0  .3218 

1.3482 

1554.8388 

7439,0649 

2.4554 

0 . 5993 

l.nnoi 

1 .Anon 

-86.4350 

256. 7845 

2 .3532 

2 .6235 

98,3418 

1.9824 

0.0009 

-0. 32,^8 

7 

lO.P'^lS 

4.8515 

5.61^6 

-0  .0179 

1.5677 

1614.6097 

8120  .0757 

2.4539 

1.0003 

1 .0006 

1 . Aonn 

-89,8172 

281.7461 

2 .5826 

2.6254 

98.4042 

1.9627 

0.0009 

-0.01  P." 

e 

1A.3A61 

4.6873 

6.29f  0 

0,3557 

1.8570 

1644.6158 

8710.2401 

2.4517 

0.9995 

0.999? 

1 .Aonn 

86.7671 

305. 5590 

2.9140 

2.6237 

98.2969 

2.0292 

0.0009 

0.3548 

c 

18.3755 

4.6154 

6.7049 

0 .742  0 

2 .0508 

16  88  .6395 

9159.8011 

2,4545 

0.9998 

1.0005 

1 . Apnn 

83,6850 

321.7501 

3 .1464 

2 .6266 

98,4924 

2.0650 

0,0009 

0.7410 

in 

22.3173 

4.6887 

6.9238 

1 .1352 

2.1400 

1739.7037 

9642.2893 

2.4530 

0,9991 

0.9998 

1 .4000 

80.6882 

339.9600 

3.3158 

2.6238 

98.3612 

2.0300 

0.0009 

1.1343 

0 


NACAL  29?  RUN  52  DATE  15  nCT  80  TIME  02.08  RECOMP.  NO,  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  " ACO  DATE  ll  JUL  80  0.21 

MOD  46  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD=44  DEG  (C/B  6 AFT  OFF ) ,CMU»2t JET  FLAP  2 


DATA  POINT  1 


0.1372  0.1553  0.1804  0.0798 

0.0991  _ -2.2174 

-0.0263 

0.0311  -0,7119 

0.1597 

0.2622  ■ 0.2470  ■ 

0.2812 

_ 0.2718 

0,2713  0.2682  0.2682’ 

0,2647  0.2100 


0.2426 

0.2426  ■'0,2425 

0.2459  0.2434 

0.2431  0.2445 


0.2345 

^ 2502 

0,2358 

0.2448 


0.2434 


0.2419 


O) 

o 

■ 4N  - 


0.2419 


0.2448 


0.2662  0,1577 


0,2431 


0,2442 


0,2693 


0.1965 


0.1048  0,1097  0,0848  O.lllO"  0,1172  "0,1297  0.2395  0.1129  " 0,0998  ‘ 0.0973 


MCAL  run  date  15  nCT  80  TIME  02.11  recoHP,  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOn  46  ALPHA  HIND  ON  RUN,FHD=44  OEG  (C/B  £ AFT. OFF  1 ,CMU.2, JET  FLAP  2 

DATA  POINT  7 


DISK  1 
AGO  DATE  11 


0,0898  0.1241  0,1640  0,0598 

0,0249  ' ^2  227? 

-0.2042  • .^.42/2 

-0.1643  „ 

*0,0208  -0.7463 

0.1711  ' ■ ^ 

0.2581  0,2464 

0.2743 

0.2750  0,2713  0,2681  ■ 

0,2685  0.1962 


o 

Ul 


0.2386 

0,2403  0,2386 

0.2413  0,2403 

0,2396  0.2409 


0,2656  0.J474 


0.2345 

0.2395 

0.2320 


0. 


0,2389 
. . . 0,2423 


0 ,2675  ' *0,1925 


PAGE  14 
JUL  80  0.34 


2388 

0,2389 

0.2388 

0.2397 

.2422 


0,1004  0,0973  0,0449 


0,0892  0.0973  *0,1035 


0,2333  0.0904  0,0823 


0,0630 


/2^ 


NACAL  292  RUN  52  DATE  15  DCT  80  TIME  02.11  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  

MOO  46  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD=44  DEG  (C/B  £ AFT  OFF  ) ,CHU»2 , JET  FLAP  2 

DATA  POINT  8 


DISK  1 
AGO  DATE  11 


-0  .6825 


0,0249  0,0804  0,1553  0.0798 

“0.0030  ' 9^99 

“0.1422  2 .2322 

“0.1937 
•0.0784 

0,2365  0.2383 

0,2747 

0.2752  0.2721  0,2701 

0.2656  0,1978 


0.2386 

0.2400  " 0,2382 

0,2403  0,2396 

0,2394  0.2402 


0,2314 

0,2264 

0.2314 


0, 


. C*3. 
O 
<J\ 


0.2672  0.1549 


0,2371 

0.2411 


0,2693  ■■  ■ 0,1942 


0 


0.13*1  0.0898  0.02*9  0.07*2  - 0.1035  0.0935  0.2320  0.080*  -0.0779 


PAGE  16 
JUL  80  0.34 


.2386 

0,2394 

0.2394 

0.2393 

.2416 


0.0492 


2.0 


NACAL  292  RUN  52  DATE  15  OCT  80  TIME  02.12  RECDHP.  NO.  1 DISK  I PAGE  20 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  " ACO  DATE  11  JUL  80  0.36 

« 

HOD  46  ALPHA  WIND  ON  RUN,  FWD»44  DEG  (C/B  G AFT  OFF  ),CMU«2,JET  FLAP  2 


DATA  POINT  10 

0.2382 

0,2386  0.2385 

0.2403  0.2386 

-0.0177  -0.0067  0.1297  0.0848  0,2391  0,2396 

-0.0183  ‘ -2.3070  „ 

-0.1441 

-0.2747  -0.6481 

-0.2054 

0.0061  0,2445 

0,1780 

0.2704 

0.2773  0,2773  0.2749  

0.2689  0.2012 

" ' 0.2672  0,1686'  ” 


w 

O 

>4 


0.2727  ' 0.2026 


0,2295  . 0,2399 

0,2289 

0,2308  0,2397 


0.2402 

0.2409 


0.2402 


0.2391 

0,2400 


0.0798  0.0723  0.0442 


0,0268  ■ 0.0786  * 0.0761  0,2320  0.0598  0.0567  0.0174 


\C/L 

?9t  RUN  53 

DATE  15 

OCT  80 

TiKF  02.25 

RFCOMP 

• NO,  1 

DISK 

1 PAGF  22 

IB  Mn. 

11 

L'  < ACCT 

31302 

CONTRACT  1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  BO 

17.40 

Mnn 

«7 

ALPHA  WIND  ON  RUNf 

FWD=44  DEG 

(C/B  e AFT 

OFF  ),CMU=4 

,JET  FLAP  2 

"a 

o 

14.35 

14.228 

SUMMARY  page 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

delal 

WFT 

THIH 

CMUTH 

COR 

CD  HR 

1 

2.6^83 

2.451P 

6.3623 

-1  .6287 

1-.2915 

1773.9406 

4822.2005 

2.4753 

n.oqob 

o.vooa 

1 ./.non 

-75.6407 

166.4008 

2 .6126 

2.6290 

98,5348 

3.8889 

n.oooo 

-1  ,62f-» 

? 

-1 , A 960 

2.5355 

5.5571 

-1  .8  76  9 

0,9903 

1746.2979 

4473.4143 

2.4666 

1.0005 

l.nno3 

l.Aono 

-71.3369 

153.6885 

2.2916 

2,6424 

97,9303 

3.7375 

0.0001 

-1 .B771 

-5.5565 

2.5120 

4.^471 

-2  .2  048 

0.7212 

1728.1641 

4106,0432 

2.4715 

1,0000 

1 .conn 

1.4000 

-f5.97nn 

140.6030 

2 .0316 

2.6649 

98.3217 

3.7875 

0,0003 

-2. 2051 

to 

o 

CD 

-9.7364 

2.5824 

4.0535 

-2  .4289 

0.4157 

1775.8873 

3672,6761 

2.4716 

0,909? 

0,909? 

1,4000 

-59.0698 

126. 1119 

1 .6776 

2.6797 

98,4048 

3 .6873 

0 . 000? 

-2.4291 

?,6777 

2.4036 

6.4556 

-1  .6  736 

1 ,2884 

1773.2241 

4780.6919 

2,4731 

n,«  or.n 

0.0'>P9 

1,4000 

-75.4656 

165.652  4 

2.63  94 

2. 6803 

98.4813 

3.9648 

0.0001 

-]  .6730 

f 

f .P670 

2.4184 

7.1561 

-1  .1032 

1.5789 

1765  .7431 

5204,0501 

2.4710 

n.f-999 

1 .000 1 

1.4000 

-80.6109 

181.2779 

2.9556 

2.6757 

98.337? 

3.9346 

o.noni 

-1,1834 

7 

10.055? 

P.3477 

7.8954 

-0.8111 

1 .8633 

1799.2514 

5510.1594 

2.4672 

0.‘990 

0.9980 

1.4000 

-84,1344 

192. 5658 

3.2673 

2.6777 

98.2882 

4.0511 

0.0001 

-0.8112 

B 

14. 9367 

2.3475 

ft. 3 682 

-0  .3319 

2.0819 

1853.7824 

5845.0993 

2,4675 

0.9097 

0.9993 

1.4000 

-87.7283 

203. 1688 

3.51  02 

2.6841 

98.1587 

4,0462 

n.nnni 

-0.3320 

9 

10.1534 

2,3445 

8.«5fl 

0 .3154 

2.3196 

1887.8580 

620?, 3818 

2. 4689 

n.9Qrj3 

0.99.34 

1.4000 

B7.t'8  31 

217.1754 

3 .82  94 

2 .6651 

98.2098 

4.0635 

0,0001 

0.31  53 

10 

23.2747 

2.2553 

9.5839 

0.8290 

2.52?2 

1953.3590 

6355.7745 

2.4683 

0.9993 

0.9985 

1,4000 

85.0562 

224,2028 

4.1373 

2.6670 

90.2586 

4,2159 

0.0001 

n.H2B9 

o 


lACAL  292 


DATE  15  OCT  80  TIME  02.21 


RECOMP.  NO,  1 


OB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  U JUL  80  17.23 


MOD  47  ALPHA  WJND  ON  RUN|FH0»44  DEG  (C/B  £ AFT  OFF ) |CKU»4f JET  FLAP  2 


■AT A POINT  1 


0.1213 


0.1213  0.1215 

0.1200  0.1210 


0,0612  0.0724  0.0949  0,0349  ( 

0.0293  • -2.2089 

-0.0429  " 

0.0106  -0.7526 
0.0605 

0.1209  0.1161 

0,1382 

0.1366 

0.1377  0.1345  “ 0.1315  ■ - 

^ 0.1294  0.1223 

VO 

" 0.1306  ■ 0,0592 


0.1318  " 0.0874 


0.1195  0.1203 


0.1174  0.1210 


0.1161 


0.1024 


0.1218 


0.1212 


0,1213 


0.1204 


0.1189 


0,1195 


0.0374  0.0449  0.0368  0.0318  0.0443  0.0399  0,1068  0.0405  0.0399  0.0362 


t 


iC/>L  292  RUN  53  DATE  15  nCT  80  TIME  02.23  RECOMP.  NO, 

“ LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ‘ ’ 

i 

MOD  47  ALPHA  WIND  ON  RUNfFW0=44  DEG  (C/B  £ AFT  OFF ) |CMU«4f JET  FLAP  2 
kTA  POINT  7 


1 risk  1 page  14 

ACQ  DATE  11  JUL  80  17.34 


0.0380  0.0474  0.0836  0.0224 

“0,0049  ' -2,2593 

-0.1227 

—0.1135  Q 7ai Q 

.0270 

0.0738  ^ . 5* Q 

0.12*7 

0,1377 

0.1383  0.1379  0.1331'  

0,1297  0,1136 


0.1206 

0.1195  0,1218 

0.1197  0,1207 

0.1190  0,1197 


— . o 


0.1136 

0.1167 

0.1074 


0.1200 


0.1204 


0.1298  0,0542 


0 .1332  0,0886 


0.1224 
0,1198 


0^1195 

0.1193 


0.1184 


0.0349  0»0399  0,0399 


0.0393  0.0343  “0,0299  0.1105  " 0,0224  “"“  0.0274  .0,0131  " 


ACAL  292 

RUN  53 

DATE 

15  OCT  80 

TIME 

02.24  RECOMP.  NO,  1 

DISK  1 

PAGE  16 

DB  MO.  11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACC  DATE  11  JUL 

80  17.35 

MOD  47  ALPHA  WIND  ON  RUNf FWD»44  DEG  (C/B  G AFT  OFF  I tCMU*4 * JET  FLAP  2 


UA  POINT  8 

0.1189 

0.1189  ' 0.1215 

0.1200  0.1227 


0.0199  0.0349  : 

?,0749  0,0306 

0.1186  0.1197 

-0,0233 

-2  .2384 

0.1186 

0,1213 

-0.1731 

-0,1651 

-0  .7821 

0.1136 

.0859 

0,0384 

0.1199 

0,1049 

0.1220 

0.1192 

0.1289 

~ ' 0.1283  0.1281 

0.1235 

0.1226 

0,1309  0.1129 

0.1206 

0,1203 

0.1329  0,0556 

0.1206 

_ _ 0,1181 
■ ^0.1358  " 0.0789  ' ' • - • 


0.0418  0,0405  0.0193  0.0143*  0,0293  0.0262  0.1142  0.0231  0.0199  -0.0036 


, s* 


n 


ao 


ACAL  292  run  53  DATE  15  UCT  80  TIME  02.25  RFCOMP.  NO.  1 

OB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

« 

MOD  AT  ALPHA  WIND  ON  RUN,FWD=4A  DEG  (C/B  fi  AFT  OFF  ) ,GMU«A , JET  FLAP  2 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  11  JUL  80  17.39 


ATA  POINT  10 


-0,0601  -0.0110  0,0618  0,022A 

-0,0638  • -2,2740 

-0,1804  . - - . 

-0.2130  -0.7625 

0.1719 

-0.0317  0.1161 

0.0718 

0.1277 

0.1352  0.1352  0,1325  ~ 

0,1295  0,1153 

^ - - _ _ 0.0564 


0.1172 

0.1176  ' 0.1197 

0.1187  0,1200 

0.1184  0,1172 


O.IOll  0.1156 
0,1092 

0,1074  0.1169 


0,1193 


0.1176 


.0,1178 


0.1166 


0.1346  0,0819 


0.1163 


0,0324  0.0199  -0.0128  ' 0.0106  0,0224  ‘0,0118  0,1068  0,0074  0,0031  -0,0184 


lACAL 

292  RUN 

55 

DATE  16 

OCT  80  TIHF  03.17 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

IPB  NO.  11 

LOGR^  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

20,17 

MHD 

^9  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  (IN  RUN 

l,CMUeO»FHD«44 

DEG,C/B  G 

AFT  OFF 

Pt  p 

S 

A 

14.92  14 

.218 

SUMMARY  PAGF 

»T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CHH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPrOM 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

TH1H 

CMIITH 

COR 

ruio' 

1 

0.??A3 

14.121P 

0.C>706 

0 .4094 

0.3701 

-480.4547 

2523.3^06 

0.9«5l 

f 

0.9'  *'3 

1 .Anon 

64.P135 

83.  f 538 

0.2601 

0.1205 

0.2248 

o.nn?5 

o.onoo 

0.4(.‘  i 

? 

“3.A1A? 

14.2405 

0,6448 

0.3  86  3 

0.1354 

-607.2428 

2040.6655 

0. 9^.47 

n.99<>3 

n.9<*94 

i.Aono 

59.0694 

66.0723 

0.1906 

0.1173 

0,2132 

0,0024 

o.oorin 

n.3(  63 

3 

-7.'j'»9^ 

14. 109P 

0.3928 

0 .3450 

-0.1944 

-558.686? 

1311.0624 

0,9949 

0.“  '3 

] .4000 

Aft. 7014 

45.5353 

0.1134 

0.0953 

0,1612 

0.0018 

0.0000 

0.3 

it 

w “11.4495 

14.334? 

0*1 760 

0 .3406 

-0.4770 

-462.6709 

629.7760 

0.9953 

n.ooq? 

w l./‘O0n 

27.3310 

33.9243 

0.0468 

0.1158 

0.1564 

0.0017 

0.0000 

0.34 ns 

5 

0.301B 

14.1907 

0.«316 

0 .4280 

0.3577 

-489.4413 

2553.7229 

0.9«40 

n,  f 

0.9'k'5 

1 ,4000 

65.3220 

89.  F52  6 

0.2789 

0.1141 

0.1735 

0,0019 

o.oono 

0.427' 

6 

4,1BA9 

14.089R 

1.1617 

0 .4606 

0.5151 

-361.6974 

3048  .9694 

0,9950 

1.0004 

0.9496 

1.4000 

60.3723 

108.6786 

0.34  99 

0.1931 

0,3644 

0.0041 

0.0001 

0,4604 

7 

P.0757 

14.C597 

1.24P2 

0 .4570 

0.7155 

-202.5141 

3282.9355 

0.9958 

1 ,0002 

I « no 02 

1 ,4  000 

69. ( 001 

115.3490 

0.3766 

0.0731 

0,1836 

0,0021 

0.0000 

0.4570 

B 

11.7531 

14.0379 

1 . 1 026 

0 .5  535 

0.B027 

-152.5701 

2924.2258 

0.9^56 

n,cn07 

0.9989 

1.4000 

64.917a 

113. 1302 

0.3567 

0.151.3 

0,2744 

0.0031 

0.0001 

0.5534 

9 

15.0767 

14.0274 

1.3166 

0.7205 

0.8578 

-208.4574 

2891,4586 

0,9956 

O.f 096 

0.9O9P 

1 .4000 

61.3095 

129.9419 

0.3994 

0.0580 

0.0371 

0.0004 

0.0000 

0,7204 

10 

lO.i'fTOa 

14,047? 

1.4247 

0 .8640 

0.9756 

-318.1437 

2812.5467 

0,9968 

1.0007 

1.0006 

1.4000 

58.7643 

144.4676 

0.43  47 

0.1926 

0.3448 

0.0039 

0,0001 

0,8639 

NACAL  292  RUN  55 


DATE  16  nCT  80 


TIME  03,13 


RECOMP.  NO. 


DISK  I 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


ACO  vOATE  11  JUL  80  19.59 


HOD  49  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN»CMUe0,FWD*44  0E6,C/B  C AFT  OFF 


DATA  POINT  1 


0.7020 

0.7024  0.7031 


0.6270  0,6314 

0*5764  0.6345 


0.6283 

0.7988 

0,7768 

0,7356 

0.7353  0.7382 


U.6301 


0.7501 


0,7035  0.7027 

0.7044  0.6987 


0.6982  0.6944 


0.7032 

0.7120 


0.6972 


0,7427"  0.'6233 


0,7418  0.6120 


0.6975 


0.6997 


-0.0009' 


0.7331  0.6184 


-0*0016 


0.6994 


0.6295  0.6245  0.6308  ' 0.6308  0.6320  0.6233  ID. 7070  0.6289  0,6345  0.6170 


r 


'JAC/lL  292  RUN  55  DATE  16  OCT  80  TIME  03.15  RECOM?,  NO.  1 DISK  1 PAGE  14 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl  ~ ~ ’ ACO  DATE  11  JUL  80  20.14 

i 

MOD  49  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNtCMU«0 ,FHDc44  DEG,C/B  6 AFT  OFF 

\ " " ■ ■ ■■ 

DATA  POINT  7 


0.6969 

0,6969  0,6970  ~ " ' 

\ 0.6972  0.7000 

0,5721  0.6052  0,7004  0.6963 

. 0.4715  0,6289  0,7219  0.6955 

0.A646  “ ■ ■ ■ ■ ‘ * 

0,7063  0.6183  0,7176 

0*7992 

W 0,7817  0,7594  0,7182  0,6953 

K 0.7679  0.7561 

0,7586  0,6288  " 0.6967 

0,6992 


0,7659  0,6207  -0.0009  " 

0.6986 

0,7335  0.6333  —0.0016 


0,6120  0,5945  0,5895  0,6008  0.6070  0.5995  0,7082  0.6020  '0,6145  0,5970 


I 


MACAL  292  RUN  55  DATE  16  OCT  80  TIME  03.16  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  16 

■JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  “ACO  DATE  11  JUL  80  20.15 

MOD  49  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN,CMU=0 ,FWD«=44  DEG,C/B  £ AFT  OFF  

DATA  POINT  8 ‘ 

0.6998 

■ " 0.7014  0.7017  ‘ 


0.7021  0,7026 


0.6458 

0,64  89 

0,7009  0.7011 

0.6320 

0.6'426 

0.7120 

0,6994 

0.5945 

0.7438 

0.6408 

0.7070 

0.8004 

0.7879 

0.7745 

0.7763 

0,7642 

0,7095 

0.6997 

0.7651  0.6438  ""  0.7015 

0.7023 

0,7708  0,6420  ' ■"  ~ '-0.0009 

__  0.7021 

0,7466  " 0,6372“  ’ ‘ -0,0016 


0.6495  0,6489  0,6495  0.6557  0,6445  0,6470  0.7095  0,6251  0.6270  0,6158 


2.0 


NACAL  292  RUN  55  DATE  16  flCT  80  TIME  03.17  RECOHP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  c 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ' ' ACO  DATE  11  JUL  80  20.17 

\ 

KOD  49  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNi CMU*0 i FWD=44  DEGfC/B  £ AFT  OFF  


data  POINT  10 


0.6997 


u> 


0.7009  ' 0.6972 


0.7023  0.7007 


0.5596 

0.5521 

0.4396 

0.6639 

0,7861 

0.8040 

0,7921 


0,6607 

0.6345 

0.62 95 

0.7782 

0.7785 


0.7001  0,6987 


0.7762  0,6352 


0,7120  ..„__0.6947 
0.7145 

0.7095  0,6981 

0.6987 

0.7004 


0.7825  0.6372 

0.7484  0.6359 


-0,0009 


0.6992 

-0,0016 


0.6589 


0,6570  0,6445  0,6345  0,6095  0.5970  0,7095  0,6395  0.6420  0,6295 


'J^CAL 

292  RUN 

56 

DATE  16 

OCT  80 

TIMF  03.29 

RECOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  MO 

. 11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  : 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

20.47 

MOD 

50  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

IfCMU^l  ,FWD' 

«=44 

DE&,C/B 

& AFT  OFF 

% 

"a 

14.92 

14.218 

SUMMARY  PAGE 

PT  MO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRM 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

HFT 

TH7H 

CHUTH 

CDR 

COUP 

1 

1.3A55 

14.038? 

4.4PF5 

0 .0043 

1.1290 

1092.3058 

11125.0649 

2.1855 

0.f997 

l.onoo 

1.4000 

89.9450 

3 88.9049 

1 .3226 

2.3972 

83,,gn0 

0.9684 

0.0017 

2 

“2.AP19 

14.1229 

3.9119 

-0  .1509 

0.8452 

789.0476 

9983.5255 

2.1826 

1,0006 

1.0095 

1.4000 

-87.7903 

341.2499 

1 .1510 

2.4093 

83.7879 

0.9612 

0.0018 

-0.1527 

3 

-6.7023 

14.0149 

3.3156 

-0  .3  067 

0.5613 

711.3117 

3610.1909 

?.1‘'''’9 

fi. 

0.9O'=2 

1.4000 

-84.7146 

288.0292 

0.9744 

2. 3700 

83.924? 

0.9702 

o.oniB 

-0.3085 

A CO 

-10.6448 

13.8742 

2.77«^'0 

-0  .4201 

0,2769 

725.0019 

7336,7096 

2.1883 

0.9999 

l.Ooni 

!-■ 

CO 

1.4000 

-81.4036 

240.6812 

0.8172 

2.4362 

84.0784 

0.9818 

0.0019 

-0.4220 

C. 

1.3115 

13.9035 

4.4988 

-0  .0239 

1.1489 

1071.5474 

11130.7027 

2.1838 

1 .nnr.f. 

KG'"  05 

1 .*+000 

-P9.6953 

386.0666 

1 .3238 

2 .42  93 

83.9804 

0,9786 

0.0019 

-0.0259 

6 

f .3456 

14.0072 

5.0912 

0 .1727 

1.4442 

1242.7502 

12388.0058 

2.1821 

0.CO94 

0.9005 

1.4000 

88.0568 

440.4081 

1 .5026 

2.3673 

83.8476 

0.9698 

0.0019 

0.1707 

7 

9.3277 

14.3062 

5.5268 

0 .3  718 

1.7111 

1453. 6C01 

13730.2066 

2.1850 

l.nno3 

l.oooo 

1.4000 

86.1506 

489.1171 

1 .63  85 

2.3971 

B4.no 26 

0.S513 

o.nopo 

0,3698 

8 

13.1577 

14.2307 

5.7419 

0 .5  903 

1.9212 

18116. 7172 

14383.1377 

2,1855 

1.0006 

0.9097 

1.4000 

84.1296 

506. 0817 

1 .7157 

2.4118 

84,0422 

0.^568 

0.0020 

0.5Pf<? 

9 

16.5590 

14.0517 

4.0788 

0 .9122 

1.3529 

1777 .4522 

10488  .4035 

?.1852 

0.9996 

1 .4000 

77.3929 

362.4871 

1 .2586 

2.4176 

83.9768 

0.9682 

0,0021 

0,9101 

10 

20,1691 

14.198? 

3.5141 

0 .0646 

1.2606 

2131. 6B79 

8879.2952 

2.1855 

0.9999 

0.9093 

1.4000 

76.1770 

317.1336 

1 .0854 

2.3848 

83.7901 

0.9561 

0.0021 

0.R624 

I 


NACAL  292  RUN  56  PATE  16  DCT  80  TIME  03.25  RECOMP,  NO, 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOD  50  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNiCMU*! ,FWD=A4  DEGfC/B  C AFT  OFF 


DISK  1 page  2 

AGO  DATE  11  JUL  80  20,27 


DATA  POINT  1 


0,6878 

0,6858  0,6912 


0,2708 

0,1291 

0,1223 

0,5453 

0,7562 

0,7906 

0,7801 


0,1609 

-2,8762 

-0.6661 

0.7650 

0,7721 


0.6873  0.6882 

0.6887  0,6673 


0.7051  0.6882 

0.6988 

0,6889  0.6904 


0,7742  0,5263  ' " " 0.6886 

0,6889 


0,7767  0,5436  - -0,0009 


0,7702  “ 0,6l86 


0.6893 

-0,0016 


0.2458  0,2389  0,2271 


0,3868  0,2196  0,2365  0,2452  0,2365  * 0,2390  0,6689 


NAC/L  292  RUN  56  DATE  16  OCT  80  TIME  03.27  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  14 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUlB  ACCT  10001  ’ ACO  DATE  11  JUL  80  20.41 

» 

MOD  50  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNf CMU»1 f FW0»44  OEG,C/B  G AFT  OFF 


DATA  POINT  7 


0.7023 

0.7055  0.7037 


0,7058  0.7047 


o 


0.0586 

0,0461 

0,7046  0,7049 

“0.1355 

-3.0056 

0.7176 

-0.4103 

0.1971 

-0.7127 

0.7151 

0.6080 

0,8013 

0,7925 

0,7163 

0.8128 

0.8C69 

0.8020  0,5198 



0.7038 


0,7040 


0.7043 


0.8047  0,5493 


-0,0009 


0.7035 

0.7969'  0.6331 ' -0,0016 


0,1447  0,1098  0,0811  0,1098  0.1191'"  0,1092  0,7151  0,1460  C,1566  0,1079 


* 


NAC^L  292  RUN  56  DATE  16  OCT  80  TIME  03.26  RECOMP,  NO.  1 DISK  1 PAGE  16 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  11  JUL  80  20.43 

« 

HOD  50  JET  FLAP  I ALPHA  HIND  ON  RUN,CHU»1 ,FWD«44  DEG,C/B  £ AFT  OFF 

DATA  POINT  8 . . .. 

0,7070 

— """  0.7063  ' 0.7077  ' ' 

0,7063  0,7061 


-0.1975 

-0.2214 

0.0274 

-2.8412 

0.7060  0.7064 

0.7300 

0,7075 

LO 

-0.6612 

0.0574 

0.5215 

0,7889 

-0.6624 

0.7937 

0.7226 

0.7144 

0.7077 

0.8078 

0.8077 

0,8063  0.5252 

0,7081 

- 

0,8078  0.5559  " - - - • - --  «o,0009 

0.7Q55 

“0.8058‘  0.6396  ' " -0.0016 


0,1485  -0,0196  -0.0380  0.0199  “ 0.0742  0,0561  0,7126  0,0879  0.1141  0,0723 


2.^ 


NAC^L  292  RUN  56  DATE  16  OCT  80  TIME  03.29  RECDMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  20 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  * " ACO  DATE  ll  JUL  80  20.46 

\ 

MOD  50  JET  FLAP  I ALPHA  WIND  ON  RUN, CMU-1 , FWD »44  DEG#C/B  £ AFT  OFF 


DATA  POINT  10 


0.7001 


0.7035  0.7020 


ll  _ 


ro 

to 


0.7010  0.7010 


0.4430 

0.3750 

0.2246 

0.5S78 

0.7221 

0.8148 

0.8083 


0*6102 

-0.9513 

0.0761 

0.7588 

0.8041 


0.7003  0.7026 


0.7989  0.6343 


0.8038  ■ 0.5  955 


0.7818  0.6026 


0.7251  ,0.7044 

0.7213 

0.7088  0.7054 

0.7024 

0.7021 

~ -0.0009 

0.7064 

-0.0016 


0.7350  0.6539  0.6464  0.6389  0.5160  0.5085  0.7226  "0.2745  0.2514  0.1940 


AC/IL  292 


RUN  37 


HATE 


03  .43 


RECOMP.  NO 


riB  NO.  11 
hod  51  jet 


' C 16  nCT  80  TIME 
LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
FLAP  1 alpha  hind  on  R UN.CHU.2 ,PHD-44  DBS.C/B  £ AFT  OFF 


summary  page 


disk  1 page  2? 

AGO  DATE  11  JUL  80  21,56 

P P 

Tj,  ‘‘a 

U.58  14.228 


*T  NO 

ALPHA  H 
PHI 

P H 
THETA 

CLH 

THRUST 

1 

1.6023 
1 .4000 

7.3055 

-85.3555 

5.6958 

257.66?  6 

? 

•*2.4040 
1.4  000 

7.1275 

-82.4275 

5.1 644 
229.1876 

3 

-0.4436 
1 .4000 

7.1727 

-78.9338 

4.4342 

200,0250 

4 

f-  ^ 

-10.3738 
1 .4000 

1.6855 

1.4000 

7,0726 

-74.7082 

7.2133 

-85.4417 

3.8033 

172.1183 

5 . 7360 
256.1830 

h 

5.7156 
1 . 4000 

7.2264 

-88.5361 

6.4712 
288. 7212 

1 

' .7044 
1.4000 

7,0909 

89,0630 

7,0956 

310.5834 

8 

13.6095 
1 .4000 

7.1075 

86.8915 

7.5773 

332,8909 

o 

16.7287 

1.4000 

7.0854 

82.6524 

4.C547 

218.4749 

10 

20,5760 

1.4000 

7,0550 

79,6613 

4.7579 

210.5979 

CDH 

DELAL 

CMH 

WET 

yh 

THTH 

-0  .462  7 
1 .6239 

1.3094 

2.4019 

1457.9613 

84.866? 

-0  ,6  865 
1 .46  76 

1.0266 

2.4172 

1290.6269 

85.1691 

-0  .8672 
1 .2611 

0.6967 

2.4250 

1204  .0652 
85.2405 

-1  .0398 
1 .0823 

0.3948 

2.4275 

1208 ,0895 
85.3681 

-0  .4573 
1 ,63  50 

1.2929 
2 .4185 

1426, ?8 17 
85.1985 

-0  .1653 
1 .8511 

1.6191 

2,3978 

1518,8243 

85,3101 

0 .1160 
2.0380 

1.9080 

2.4219 

1634,8209 
85.34.  1 

0 .4115 
2.1903 

2.1778 

2.4211 

1840,4397 

85.1906 

0 .6389 

1 .4970 

1.2272 

2.3731 

1853.5455 

84.9560 

0.8679 
1 .4568 

1.2407 

2.3752 

1808 .5445 
85.0461 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

COR 

PTPC8H 

COHR 

PTPAGH 

7373.3451 

1.8826 

2.234P 

0.0013 

O.ocifj-/ 

-0.4640 

1.6003 

6626.4783 

1.9360 

2.?367 

0,0013 

l.onni 

-n,6H79 

1.0005 

5869,0905 
I .9254 

2.2409 

0.0014 

n . 9o«^4 
-0,86i»6 

0.9094 

5091.7135 

1.9510 

2.2307 

0.0014 

0.9995 

-1.0413 

0.9990 

7330.2627 

1.9136 

2.2369 

0,0014 

0.9991 

-0.4587 

0.9091 

8162.2608 

1.9127 

2.2400 

0.0013 

0.9998 

-0.1667 

0.9997 

8776.2440 

1.9500 

2.2308 

0.0014 

0.9990 

0.1146 

0,99ag 

9371.4920 

1.9419 

2.2367 

0,0014 

0 . 098  9 
0.4100 

0.9993 

6341.2539 

1.9426 

2.2333 

0.0014 

n.0994 

0,6374 

0.9991 

5826.7677 

1.9531 

2.2376 
0 ,u0i4 

0.9990 

0.8665 

0,9988 

{ 


o 


NACAL  292  RUN  57  DATE  16  OCT  80  TIME  03.40  RECOMP.  ND.  1 

■JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  " ’ “ 

MOD  51  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN,CMU*=2  »FWD»44  DFG,C/B  K AFT  OFF 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  11  JUL  80  21.38 


DATA  POINT  1 


0.3610 

0.3615'  0.3587 


\ 


LO 

M 

4N 


0.0873 

0.0000 

-0.0276 

0.2196 

0,376^ 

0.4131 

0.4099 


0,3599  0.3578 

0,0056  0,3598  0,3581 

“2«5053  0.3451 

-0.7318  0.3407 

0,3619  „ 0,3345 

0.4040 


0,3585 

0,3602 


0,4045  0.2758 


0.3559 


0^3565 


0.4046  0.2619  - - - -0.0009 


0.3998  0.3080 


0.3576 
-0,0016  ■ 


0,1254  0,0786  0.0711  0.0673  ' 0.0611  0.0592  0,3469  0,0723  ‘ 0,0798  0.0661 


NACyiL  292  RUN  57  DATE 

Jne  NO.  11  ldgr  acct  31302 

« 

hod  51  JET  FLAP  I ALPHA  WIND  ON 


16  nCT  80  TIME 
CONTRACT  1631 
RUNfCMU«2,FWD»44  DEG 


02.42  RECOMP, 
SUB  ACCT  10001 
fC/B  C AFT  OFF 


NO. 


DISK  1 page  14 

ACO  DATE  11  JUL  80  21.52 


DATA  POINT  7 


ro 

Ln 


-0.0625 

-0.1484 

-0,3551 

0.0056 

0.2715 

0.4020 

0.4125 


-0.0521 

-2.6550 

-0.7674 

0.3781 

0.4119 


0,3587 

0,3595  0,3585  " ^ — - 

0.3598  0,3584 

0.3582  0.3593 

0.3401 0.3578 

0.3463 

0.3457  ■ 0.3615 


0,4080  0.2652 


0.3595 


0,4060  0,2  607 


-0,0009 


0,3605 


0.4065  0.2554“  ' ~ ™ - ■ - - . 0.3605  _ 

-0,0016 


0,0692  0.0093  -0,0159 


0.0239  -0,0147  -0.0184 


0,3532  ~ 0.006S  0.0149 


0.0269 


NAC^L  ?92  RUN  57  DATE  16  OCT  80  TIME  03  .A2  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

( 

MOD  51  JET  FLAP  1 ALPHA  HIND  ON  RUNtCMU»2 ,FWD»44  DEG,C/B  6 AFT  OFF 


1 DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  11  JUL  80  21.53 


DATA  POINT  8 


0.3507 

0.3578  0,3592 

0.3567  0.3584 

-0.2073  -0,0693  0.3570  0.3576 

-0.2183  -2.4685 

-0.5146  ^ 

-0.0926  -0,7502 

0.1994 

0,3914  0.3819 

0.4040  0.4065 


0.3457  0.3593 

0.3494 

0,3432  0,3587 


0.4074  0.2652 


0.3592 


0.3581 


0.4065  0.2  533 


-0.0009 


__  _ • 0.3595 

0,4108  0,2904  * -0.0016 


0,0542  -0.0932  -0,1147  -0,0883  ~ -0,0441  " -0.0613  0,3538  "’-0,0312  -0,0196  -0,C343 


ACAL  292  RUN  57  DATE  16  OCT  80  TIME  03.43  RECOMP,  NO. 

08  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ‘ 

t 

MOD  51  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNi CHU»2 |FWD*44  DEGtC/B  C AFT  OFF 


1 DISK  I PAGE  20 

ACO  *)ATE  11  JUL  80  21.55 


AT A POINT  10 


U) 

to 


0.2121  0.2664 
0.1828  -1.1876 
0.2926 

0.2496  -0,2472 

0.3827 

0,4074  0.3569 

0,4049  0,4040 


0.3595 

0.3610  ■ 0,3581 

0,3567  0.3582 

0.3581  0.3587 


0.3457  0.3608 

0.3482 

0.3394  0.3625 


0,4062  0.3197 


0.4057  0.3011 


0.4074  0.2958" 


0,3987  0,3170  0,2958  0,2933  ‘ 0,2433  0,2121“  0,3432 


0.3579 

“ -0,0009 

-0,0016 

* 

0,1622  0,1260  0.0474 


0.3596 


0.3593 


I 


JACAL 

292  RUN 

1 58 

DATE  16 

nCT  80 

TIME  04.02 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  24 

lOB  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  ; 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

22.22 

NOD  52  JET  FLAP 

1 ALPHA 

HIND  ON  RUNtCMU*=4  iFHD 

=44 

DEG,C/B 

G AFT  OFF 

b 

14.40 

14.228 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

P H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PH! 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMIJTH 

CDR 

CDHR 

1 

1.9649 

3.5885 

7.4686 

“1  ,5  761 

1,5313 

1578.8565 

5059.2303 

2.2624 

0.9994 

1.0002 

1.4000 

“78.0836 

169.061 5 

1 .9941 

2.4385 

85.7952 

3.8736 

0.0013 

“1.5774 

2 

“2.0024 

3.6923 

6.6212 

“1  .7  969 

1.1995 

1501.4219 

4670,8  6 9 0 

2.2658 

0.9996 

1.0004 

1.4000 

“74.8161 

156.3508 

1 .7724 

2.42  97 

85,9251 

3.7704 

0.0012 

“1.7902 

3 

“6.0R09 

3.6102 

5.9149 

“2  .0508 

0.9038 

1465  .6889 

4251.5127 

2.2658 

1.0001 

1,0011 

1.4000 

“70. £775 

139.8055 

1 .5828 

2.3842 

85,8471 

3,8441 

0,0012 

“2.0520 

A tJ 

“10.1224 

3.6584 

4.8707 

“2  .2180 

0.5862 

1494.8971 

3040.4566 

2.2635 

0,9993 

1.0002 

N> 

CD 

1 .4000 

“65,5159 

120.8461 

1,3132 

2,4400 

85  .7977 

3,7997 

0.001? 

“2.2192 

5 

2.1279 

3.5891 

7.5268 

“1  .5  713 

1.5075 

1588.2984 

5035.7332 

2.2631 

0.9993 

i.oono 

1 .4000 

“70.2082 

170.3290 

2.0085 

2.4351 

85.7864 

3,8726 

O.OOll 

“1.5724 

6 

6.1649 

3.5508 

8.4441 

“1  .0931 

1.8543 

1620.2340 

5486,1308 

2.2655 

0.9999 

1.0009 

1.4000 

“02.6236 

1 06.6065 

2.2664 

2.4081 

85.9122 

3.9200 

0.0011 

-1.0943 

7 

10.05P.0 

3.5782 

9.0579 

“0.7370 

2.1566 

1705  .8996 

5878.7450 

2.2633 

0.999? 

1.0000 

1 .4000 

“85.3482 

200.7082 

2.4430 

2.4378 

85 .8603 

3.8876 

0.0011 

-0.7381 

8 

1^.0966 

3.475? 

9.9063 

“0.2  913 

2,4682 

1827.4719 

6169.5560 

2.2642 

0.9985 

0.9992 

1.4000 

“80,3156 

212.6039 

2 .6840 

2.4460 

85,9182 

4.0051 

0.0010 

-n.?924 

o 

18.1104 

3.5079 

10.3462 

0 .2279 

2.7224 

1914.0135 

6540.0482 

2.2645 

0.9909 

0.99QB 

1 .4000 

88.7376 

224.0612 

2 . 84  09 

2.4392 

05,8990 

3.9674 

0.0010 

0.2269 

10 

22.2727 

3.3824 

11.2878 

0.8124 

2.9677 

2041.5305 

6788,2342 

2.2674 

0.9995 

0.9999 

1.4000 

85.8830 

236.2623 

3.1211 

2.4213 

85.9461 

4.1168 

0.0010 

0.8114 

/ 


^tAC/L 

292  RUN 

58 

DATE  16 

OCT  80 

TIME  04.02 

RBCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  25 

JOB  NO 

. 11 

LDGR.  ACCT 

31302 

CONTRA C; 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  BO 

22.22 

MOD 

52  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

l,CHU=4,FWDo44  DEGtC/B  & 

AFT  OFF 

SUMMARY  page 

>T  NO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 
THR UST 

CDH 

DELAL 

CHH 

WFT 

YH 

THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

CDR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

11 

22.19BR 

l.AOOO 

3.4672 

85.9563 

11.0020 

236.0274 

0.7777 
3 .0533 

2.9428 

2.4469 

2056.8804 

85.9256 

6791.6318 

4.0152 

2.2632 

0,0010 

0.9C191 
0.776  7 

0.9997 

ro 

VO 


o 


ACAL  292  RUN  58  DATE  16  OCT  80  TIME  03.58  RECDHP.  NO,  1 DISK  1 PAGE  2 

OB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  11  JUL  80  22.08 

MOD  52  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNf CKU*4,FWDb44  DEG,C/B  S AFT  OFF 


lATA  POINT  1 

O.lBll 

0,1821  0.1839 


0.1831  0.1819 


-0.0012 

-0.0472 

-0.0392  0,1821 

-2.2885 

0.1811 

0.1673  0,1784 

-0.0785 

0.0661 

0.1782 

-0.7483 

0.1648 

U} 

Co 

0,2091 

0.2115 

0.1698 

0.2074 

0.1648  ■ 0,1824 

o 

0.2044  0.1515 

. ^’0.1784  " 

0.1839 

* 

0.2035  0.1137 

0.2038  0,1202  ' 

^■-0.0009“’ 

0.1822 

-0.0016 

0,0874  -0,0049  -O.OllO  -0.0049  -0,0098  ' ).0153  0,1642  ' 0,0043  "-0, 0055  -0,0135 


I 


ACAL  292 

RUN  58 

DATE 

□B  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

« 

HOD  52  JET  FLAP  1 ALPHA  WlfiO  ON 


16  OCT  80  TIME  04.00  RECOHP.  NO. 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
RUNfCHU=4fFWD=44  DE6,C/B  C AFT  OFF 


1 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  11  JUL  80  22.18 


data  POINT 


7 


-0,0798 

-0.1344 

-0.2639 

0.0429 

0.1121 

0,2061 

0.2115 


0.1807 

■ ■ 0.1833  0.1844 

0.1850  0.1839 

-0.0699  0,1855  0.1831 

-2.3597  . - _ 

-0.7661 

0,1686  

0.2111 

■ 0,2103  0,1405 


0.1748  0.1819 

0.1673 

O'.  1736  ■ 0.1831 

0,1847  ■ 

0.1858 


0.2114  0,1101 

0.2097  0.1236 


-0.0009 


0.1851 

-0.0016 


0.0449 


0.0251  -0.0687  -0.0564  -0,0442  -0.0546 


0.1648-0,0331  -0,0362  -0.0663 


1 


EACAL  292  RUN  58  DATE  16  RCT  80  TIME  04.01  RECOHP.  NU, 

JOB  NO.  11  LBGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  52  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNf CMUe4,FWD*44  DE6,C/3  C AFT  OFF 


1 disk  1 page  16 

ACO  DATE  11  JUL  80  22.19 


JATA  POINT  8 


to 

to 

ls> 


-0,1602  -0.0822 
-0.1872  -2.2836 

-0.3572 

‘0,1043  -0.7489 

0.0725 

0.1987  0.1598 

0.2051  0,2047 


0.1827 

0.1856  ~ 0,1844 
0,1850  0,1831 

0.1818  0,1830 


..  0,1636 0,1819 

0.1573 

0,1648  ■ ■ 


0.1842 


0.2047  0,1359 


0.2055  0,1004 


0,1825 

-0,0009 


0.1862 


0,2081  0,1381 


-0.0016 


0.1845 


0.02,9  -0.1172  -0.1276  -0.U29  -0.0773  -0.0791  0.1648  -0.0460  -0.0491  -0.0828 


JACAL  292  RUN  58  DATE  16  OCT  80  TIME  04.01  RECOMP,  NO.  1 DISK  1 PAGE  20 

lOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACQ  DATE  11  JUL  80  22,21 

« 

KOD  52  JET  FLAP  I ALPHA  WIND  ON  RUNf CMU»4f FWD»44  DEGfC/B  £ AFT  OFF  _ 


)ATA  POINT  10 


0.1797 

■ ■ 0.1814  0.1833 

0.1827  0,1824  _ 

-0.2639  -0.1620  0.1827  0.1814 

-0,2584  -1.7655  0.1698 0.1808 

-0,2578  

-0.1012  -0,6384  0,1636 

0,0223  . 

0,1685  0,1548  0,1673  0,1824 

0,2018  0.2106 


LO 

U> 

LO 


0,2083  0,1463 


0,1833 


0.1845 


0.2098  0,1246  - ~ - - - - '"■-0.0009 


0.1830 

0.2086  0.1475  " ’ -0.0016 


0,0037  -0,2167  -0.2369  -0,2160  “ -0,1718  -0,1479  0.1617  -0.0761  -0,0841  -0,1240 


lAC^L 

292  RON 

60 

DATE  16 

OCT  80 

TIMF  04.22 

RFCDMP 

.NO,  1 

DISK 

1 PAGF  22 

'OB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

11  JUL  80 

23.39 

MOD  5A  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

fCMUeO,FWO! 

=34  DEG,C/8  £ 

AFT  OFF 

A f» 

"a 

D 

14.92  14.218 

SUMMARY  PAGE 

»T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

Tf^’UST 

DFLAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.3253 

14.3523 

0.727  9 

0.3221 

0.2039 

“244,7654 

1913.0391 

0.9958 

0,9094 

1 . 0000 

l.AOOO 

66.1263 

70.5167 

0 .2166 

0,0867 

0,2039 

0,0023 

0.0000 

n,??2i 

2 

-3.5P67 

14.4054 

0.4689 

0.2878 

-0,0516 

“338,6229 

1336.4215 

0.9063 

0,9995 

1.0003 

1 .4000 

5 R,  458 7 

48.9227 

0 .1375 

0.1721 

0.3152 

0.0035 

0,0000 

0,2877 

3 

-7.4<'.16 

14.1400 

0.5056 

0.2876 

“0.2493 

-374.2606 

1366.3587 

0.991? 

0.9  9*:  6 

0.999 

1.4000 

60.370? 

50.7713 

0 .1488 

0.1042 

0.2811 

0.0032 

o.onno 

0.2P75 

h u) 

“11.3487 

14.4042 

0.0386 

0.2671 

“0,5419 

“186.4691 

91.8635 

0.9955 

0.9099 

0.9995 

■P» 

1 .A  000 

B.23B5 

24.0012 

0 .0061 

0.1269 

0.2412 

0.0027 

0.0000 

0.2671 

6 

0.3164 

14.4024 

0.7290 

0.32  45 

0,1937 

“274.2264 

1927.8169 

0.9957 

0,9993 

0.909A 

l.AOOO 

66.0043 

70.9A09 

0.2170 

0.0594 

0.1392 

0.0015 

0,0000 

0.3245 

6 

4.2385 

14.1954 

0.  9396 

0.3503 

0.4168 

“128.4072 

2411.7996 

0,9959 

0,909/-, 

0.9004 

1 .4000 

69.551  7 

87.8620 

0 .2  81  5 

0.0431 

0.096^ 

0.0011 

0.0000 

0.3502 

7 

R .0098 

14.0748 

1.12.2  9 

0.3813 

0.6330 

“11 2.6025 

2852.2504 

0,0965 

1 .0001 

1 .0000 

1.4000 

71.2419 

103.0232 

0 .3378 

0.1569 

0,2274 

0.0026 

O.OOOl 

0,381? 

8 

11.P590 

14.0749 

1.1441 

0.4726 

0.7647 

“27.2401 

2799,7765 

0,9962 

0,9906 

0.9O9R 

1,4000 

67.5540 

107.5376 

0 ,3  445 

0,1144 

0.1878 

0,0021 

0.0000 

0.4725 

9 

15.7929 

14.1102 

1.2400 

0 .64  87 

0.8250 

“169.2938 

2591.8420 

0,9965 

n.9099 

1,0000 

1,4000 

62.3822 

121.8789 

0 .3  75  0 

0.0448 

0.0145 

0.0001 

0 .0000 

0,6487 

10 

19.5449 

14.1442 

1.2967 

0.74  90 

0.9140 

“140.5336 

2525.7499 

0.9956 

0,9992 

0.9992 

1.4000 

59.9882 

130.7367 

0 ,3  934 

0.0114 

0,0132 

0.0001 

0.0000 

0.7490 

) 


nJACAL  292  RUN  60  DATE  16  OCT  80  TIME  04.20  RECOMP,  NO,  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

« 

MOD  54  JET  FLAP  I ALPHA  WIND  ON  RUNfCMU«=0  ,FWD»34  nEC,C/B  £ AFT  OFF 

j 

DATA  POINT  5 


DISK  1 PAGE  10 

ACO  DATE  11  JUL  80  23.33 


03 

o> 

On 


0.7056 


0,7073  0.7032 


0.6432  0.6345 


0.6026  0.6457 

0.6488 

0.8087  0.6657 

0.7533 

0.7235  0.6944 

0.7195  0.7212 


0.7043  0,7008 

0.7051  0,7045 

0,6788  . ..0,7039 

0,6894 

' 0,6932  ■ 0.7045 


0,7264  0.6367  " 0,7057 

0,7256  0.6326  ~ " -0,0009 


0,7048 


0.7392  ■ 0.6279 


0.7042 

-0,0016 


0,6394  0.6357  0.6376  0,6288  0,6270'  0.6282 


0,6907  0.6326  0.6532  0.6394 


MACAL  292 

RUN  6$ 

DATE 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

* 

HOD  54  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON 


16  OCT  80  TIME 

CONTRACT  1631 
RUNtCMU«0,FWD*34  DEG 


04.21  RECOHP. 

SUB  ACCT  1000 1 
»C/B  £ AFT  OFF 


NO. 


disk  1 PAGE  14 

ACO  DATE  11  JUL  BO  23.35 


‘ DATA  POINT  7 


CO 

(O 

OH 


0,5645  0,6082 

0.5058  0,6345 

0.5033 

0.7219  0.6644 

0.7991 

0.7734  0.7019 

0.7499  0.7383 


0.6994 

0.7012  0,7002  ■ 

0.7006  0,7005 

0,6974  0.7019 

. 0,6763 

0.6819 

” * 0,6794 


0.6975 


0,7002 


0.7361  ‘ 0,6251 


0,6975 


0.732O  0.6325' 


■-0.0009 


0.6998 


0.7394  0.6353 


0.6997 

-0,0016 


0.6376  0.6282  0,6207  0.6138'  0,6126  0,6170  0 ,6744  “ 0,5995  ' 


0.6326  0,6145 


lACAL  292 
!DB  NO.  11 
MOD  54  JET 


RUN  6$  DATE 

LDGR  ACCT  31302 

I 

FLAP  1 ALPHA  WIND  ON 


16  OCT  80 
CONTRACT 
RUNfCMU*=0,FWD 


TIME  04.21  RECOMP. 

1631  SUB  ACCT  ICOOl 

c34  DEG,C/B  L aft  off 


NO. 


DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  11  JUL  80  23.36 


lATA  POINT 


LO 

to 


e 


0.7031 


0.7029  ' 0.7019 


0.6295  0.6270 

0.6232  0.6320  „ 

0.5845 

0.7431  0.6782 

0.8066 

0.7652  0.7319 

0.7519  0.7482 

0.7491  ' 0.6390 


0.7025  0.6981  _ 

0.6995  0.7012 

0.6788 

0.6838 

— - ■ 0.6800 
0.7026 


0.7029 


0.7029 


0.7028 


0.7479  0.6375 

“ 0.7483 0.6393 


-0.0009 


0.7006 

■ -0.0016 


0.6345  0.6351  0.6351  0.6295 


0.6126  0,6195  0,6707  0,6188  0.6263  0.6288 


' I ■ 


4 


NACAL  292  RUN 
JOB  NO.  11 

MOD  54  JET  FLAP 


DATE  16  OCT  80  TIME 
LDGR.  ACCT  31302  CONTRACT  1631 
1 ALPHA  WIND  ON  RUNtCMU«0  fFWD*34  DBG 


04.22  RECOMP. 

SUB  ACCT  10001 
fC/B  £ AFT  OFF 


NO. 


1 


DATA  POINT  10 


OISK  1 page  20 

ACO  DATE  11  JUL  80  23.39 


0.6994 


to 

CO 


0.5845 

0.5595 

0.4946 

0.6894 

0.7893 

0.7930 

0.7669 


0.6357  . 

0.62  95 

0.6819 

0.7444 

0.7531 


0.7015  0,7006  . . 

0.7012  0,6986 

0,7003  0.6991 

. . 0.6888  0.7023 

0.6869 

0,6832  ' 0.7032 


0,7505  0,6316 


0.7516  0,6331 


0,7023 


0.7023 


“0,0009 


0.6544  0,6451  0,6451 


0.7517  ■ * 0,6432  ■ ■"  ■ 

0,6438  0,6107  0.6132  0.6944 


0,7011 

“0,0016 

0.6338“  0.6501  0,6370 


N'ACAL 

292  RUN 

61 

DATE  16 

nCT  80 

TIMF  04.54 

RFCOMP 

• NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  NO 

. 11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

12  JUL  80 

0.01 

MOD 

55  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

l,CMU«=l  ,FWD  = 

=34 

DEG.C/B  6 

AFT  OFF 

14.92 

14.218 

SUMMARY  PAGE 

n MO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCr.H 

ptpach 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.9520 

13.9136 

3.3371 

-0,2876 

0.7220 

1690.2005 

8362.7283 

2.1062 

i.onoi 

1.0007 

1 .AOOO 

-05.0737 

207.6417 

0.9813 

2.4428 

83.7095 

0.9747 

0.0017 

-0.28 '-4 

2 

-3. 0011 

14.0009 

2.7032 

-0.37  94 

0.4284 

1461.7551 

7228.5078 

2.1906 

1.0007 

1 . 0006 

1 .0000 

-02.010? 

237.2359 

0 .7  966 

2 .42  29 

83.9492 

0.9659 

0,0010 

-0.?»1 3 

3 

-7.0700 

14.0461 

2. 1926 

-0.4736 

0.1476 

1306.9574 

6040.7401 

2.1060 

1.0000 

1 ,or<v» 

1.4000 

-77.0110 

194,4730 

n .6474 

2.4065 

83.6801 

0.9652 

0.0019 

-0.4 755 

A 

-11.0362 

15.9279 

1.65  (-2 

-0.5347 

-0.1559 

1448.6715 

4699.5659 

2.1050 

1.0001 

0.9999 

O) 

ijt> 

1 .4000 

-72.1262 

149.7716 

0 .4  92  3 

2.4068 

83.6532 

0.9731 

0.0019 

-0.5367 

VO 

5 

0.9649 

14.1247 

3.2430 

-0.2942 

0.7126 

1695.3407 

8356.7873 

2.1070 

0,9099 

0.9909 

1.4000 

-04.015? 

283.8815 

0 ,9541 

2.4255 

03.8832 

0.9622 

0.0020 

-0,2^62 

6 

4.PR54 

13.9955 

3. P050 

-0.1574 

1.0157 

1896.1564 

9556.2795 

2.1043 

1.0006 

1.0004 

1.4000 

-07.6305 

320.C613 

1 .1203 

2.4383 

83.7079 

0.9690 

0.0021 

-0.1595 

7 

H.9312 

14.0543 

4.3161 

-0.01  93 

1,3038 

2094.9362 

^0640.5885 

2.1036 

1,0002 

0.9998 

1.4000 

-09.7425 

374.4039 

1 .2  72  5 

2 .3730 

83.6491 

0.9643 

0.0021 

-0,0215 

R 

12.7065 

14.1020 

4, 8945 

0,1649 

1.5772 

2395.6712 

11892.6515 

2.1049 

0.9995 

0.9992 

1.4000 

00.070? 

426.2563 

1 .4469 

2 ,3719 

83.6508 

0.9610 

0.0021 

0.1627 

9 

16.7058 

14.1496 

5.1027 

0.4025 

1.7905 

2726.0639 

12463.4645 

2.1035 

1.0007 

1 . 0004 

1.4000 

05.4890 

447.0179 

1 .5220 

2.4429 

83.8032 

0.9595 

0.002? 

0.4002 

10 

20.1703 

14.1956 

3,5329 

0.6909 

1.2510 

2408.5349 

8902.5117 

2.1856 

1.0003 

0.9999 

1.4000 

70.9340 

315.4015 

1 .0820 

2.3919 

83.6788 

0.9550 

0.0022 

0.6RB7 

lACAL  292  RUN  61  DATE 

OB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302 

MOD  55  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON 


16  OCT  80  TIMF 

CONTRACT  1631 
RUNfCMU*=l  ,FWD=34  DEG 


04.51  RECOMP, 

SUB  ACCT  10001' 
tC/B  e AFT  OFF 


NO. 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  11  JUL  80  23.43 


ATA  POINT  1 ■ 


0,6858 

0.6845  0,6861 


O 


0.3870  0.2915 

0.3015  -2.1T97 

0.325B 

0.6617  -2,1509 

0,7668 

0.7612  0,7322 

0.7537  0.7444 


0.6817  0.6866 

0,6824  0,6875 

--  0.7004  0,6861 

0.6979 

0.6935  0,6860 


0,7414  0.6639  " ' 0,6843 

0.6861 


0,7454  0.5492  ““  -0,0009 


0,7491'  0,6106  ~ 


0.6869 

o',  001 6 


0,4345  0,3483  0,3670  0.3589  0,3570  0,3471  0,6892  0,3577  "0,3464  0,3595 


r 


ACAL  292  RUN  61  DATE 

nB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302 

MOD  55  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON 


16  OCT  80  TIKE  04.53  RECOMP.  NO. 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  " 
RUNfCMUcl  ,FWD*34  DEG,C/B  E AFT  OFF 


y’ 

DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  11  JUL  80  23.56 


ATA  POINT  7 


4'- 

V > 

V>‘’  ■«% 


LO 

4> 


0.2284  0.1904 

0,0181  “2.3810 
“0,1141 

0,3920  “2.0920 

0.6914 

0.7881  0,7603 

0.7875  0.7740 


0.6882 

0.6885  0.6895 

0.6878  0.6866 

0,6886  0.6872 


0.6967  0,6897 

0.6998 

0,7060  0,6915 


0.7617  0,5466 


0.7643  0.5369 


0,o894 


0.6911 


-0.0009 


0,7622  0.6242 


0.6906 


-0,0016 


0,2909  0.2334  0.2284  0,2528  0,2397  0.2409 


0,7017  0,2671  0.2640  0.2447 


'ACAL  292  RUN  61  DATE  16  OCT  80  TIME  04.53  RECOMP.  NO.  1 

OB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

I 

HOD  55  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNt CHU*1 fFWD«34  DEGfC/B  £ AFT  OFF  


DISK  1 PAGE  16 

"ACO  DATE  11  JUL  80  23,58 


tATA  POINT  a 


0.7000 

0.7010  0.7011 


0.6996  0.7020 


OJ 

■p* 


0.0586 

-0.0460 

-0.3510 

0.2409 

0.6158 

0.7993 

0.8077 


0.1554 

-2.2902 

-1.9668 

0.7859 

0.7944 


0.6991  0.6999 


0.7839  0.5452 


0.7116  0.6993 

0,7029 

0.7017  ' 0.7023 

"0.7013 

0.7017 


0.7919"  0.5460  ""  ’ --_0,0009 


_ _ 0.6983 

0.7870  0.6313""'  “ - - -0.0016 


0.2185  0.1535  0.1335  0.1766“  0,1997  0,1929  0.7091  0.2147  0,2341  0.2147 


*CAL  292 


RUN  61 


DATE  16  nCT  60 


TIME  04,54 


RECOMP,  NO.  1 


‘-DGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

I 

mod  55  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN,CMU=1  ,FWD=34  DEG,C/B  £ AFT  OFF 
ITA  POINT  10 


DISK  1 


HAbt  20 


ACO  DATE  11  JUL  80  23.59 


U) 

LO 


0,3989  0,6105 

0.4513  -0,957'3 

0,3308 

0,5618  -1,4979 

0,7500 

0,8030  0.7872 

0,7959  0,7896 


0,7060 

0,7077  0,7053 

0.7013  0,7034 

0.7048  0,7022 


0,717? 0,7034 

0,7198 

0,7185  


0.7844  0.6329 


0,7907  0,5871 


0,7016 


J.7039 


0.7034 


-0.0009 


0,7740  ‘ 0,5693' 


-0.0016 


0,7036 


0,7572  0.6492  0,6380  0,6361  0.4750  0.3883  0.7141 


0,3158  0,2740  0.2796 


t ■ 


ACAL  292  RUN 

62 

DATE  16 

nCT  80 

TIMF  05.47 

RECDHP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

OB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

' 

ACO  DATE 

12  JUL  80 

0.24 

MOD  56 

JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

IfCMUcZ  ,FWD 

i=34 

DEG.C/B 

e AFT  OFF 

”**o 

b 

14.58  : 

14.228 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

1.2AHI 

7.1628 

4.1501 

-0  ,8707 

0.7587 

1815,9904 

5364,6318 

2.2343 

0.9992 

0.9997 

1 .AOOO 

-78.1509 

1 87,4687 

1.18’8 

2.3096 

84.7500 

1.9170 

0.0021 

-0.3729 

2 

-2.R635 

7.1151 

3.4914 

-1 

0.4519 

1663.1759 

4689.2293 

2.2352 

0.9986 

0.9991 

1 .AOOO 

-73,5880 

159,t403 

0,5976 

2.3786 

04.7975 

1.9309 

0,0021 

-1,0305 

3 

-6.8702 

7.0689 

2.8561 

-1  .1588 

0.1537 

1605 .814? 

4005,3247 

2.2368 

n.9<’90 

0.9996 

l.Aonn 

-67.9158 

134.4800 

0,8193 

2 .3800 

84.8831 

,.9455 

0.0021 

-1.1609 

“in. 8^51 

7.1195 

2.2257 

-1  ,2261 

-0.1490 

1643.0132 

3275.9916 

2.2366 

0,9995 

0.9999 

CO 

l.AOOO 

-61.1493 

111. 6605 

0,6442 

2.3941 

84  .8641 

1.9312 

0.0021 

-r.22B2 

5 ^ 

1.1927 

7.1045 

4.1562 

-0  .8795 

0.7380 

1809.4950 

5361.2903 

2.2371 

0,9994 

0.9995 

1.4000 

-78.0519 

186.2867 

1 .1651 

. 

2.3607 

64.8634 

1.9353 

0.0020 

-0,8816 

6 

5.2008 

7.1767 

4.8419 

-0  .6669 

1.0547 

1925.3774 

6101.7558 

2.2365 

O.C993 

0.9996 

1.4000 

-82.1577 

216.4995 

1 .3019 

2.4054 

84.9708 

1.9183 

0.0020 

-0.6689 

7 

9. 2^-71 

7,1601 

5.5110 

-0  .4476 

1.3607 

2033.1951 

6835.2785 

2.2323 

0.9993 

0.9992 

1.4000 

-85.3563 

244.3507 

1 .5755 

2.4109 

84.8882 

1,9208 

0.0020 

-0.44 ‘ 6 

fl 

13. 1794 

7.237  7 

5.98^9 

-0  .1798 

1,6112 

2191,3882 

7427.1742 

2.2334 

0,c9f>6 

0.9994 

1,4000 

-88,2801 

267.6985 

1 .7226 

2.3805 

84  .9037 

1 .9006 

0.0019 

-O.lBin 

o 

17.1379 

7.2394 

6.3945 

0 .1049 

1.8604 

2446.4635 

7920.3631 

2.2379 

0,9994 

0.9996 

1.4000 

89.0595 

285.7596 

1 .8529 

2.4065 

85.2066 

1.9069 

0.0019 

0.1030 

10 

20,4758 

7.3267 

4.5087 

0 .5368 

1.1246 

2097,4621 

5589.0688 

2.2342 

0.9996 

l.ooni 

1,4000 

83.2097 

205.32  95 

1 .3612 

2.4024 

84.7979 

1.8751 

0.0019 

0.5349 

^ACAL  292 
lOB  h'D,  11 


DATE  16  nCT  80  TIME  05.44  RECOH-?,  NO,  1 DISK  1 


JOB  K'O,  11  LDGR  ACC7  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOD  56  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN,CMU*2 ,FWD«34  DEG,C/B  £ AFT  OFF 

)ATA  POINT  1 


ACO  DATE  12  JUL  80  0.07 


0.1497  0.,0998  . 

0.0948  -2.0742 

0.1123 

0.3076  -2.5B22 

0.3714 

0.3737  0,3376 

0.3710  0,3714 


0,3250 

0.3223  ~ 0.3252 

0.3209  0,3266 

0,3152  0.3249 


0,3389  .__  0.3256 


0,3395 

0.3395 


0.3255 


0,3686  0.2849 


0.3699  0,2392 


0.3270 


0.3247 


“0,0009 


0,3625  0.2863 


“0.0016 


0,3270 


0,2140  0.1472  0.1466  0.1441  0.1447  0.1410  0,3407  0,1360  0.1123  0,1298 


I 


p 

'lAC/'L  292  RUN  62  DATE  16  nCT  80  TIME  05,46  RECOMP.  NO,  1 DISK  1 PAGE  14 

lOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  12  JUL  80  0.18 

t 

MOD  56  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNf CMU«2 |FWD«34  DEG,C/B  6 AFT  OFF  _ . _ 

>ATA  POINT  7 

0.3375 

0.3363  0.3387  ' ^ _ - . - 


0.3387  0.3381 


0.0667 

0.0312 

0,3394  0,3375 

-0.0595 

-2. 22*45 

0.3438_ 

_ 0,3387 

-0.1613 

0.1366 

0.3247 

-2.4485 

0.3432 

0,3939 

0.3947 

0.3607 

0,3915 

0,3482 

0,3367 

0.3794  0.2799  ‘ 0.3398  

0.3391 

0,3841  0,2330  “ " " " -0,0009 

0.3389 

0.3805  '0.2900'  ■ -0,0016 

0.1516  0.0624  0.0549  0.0630  0,0649  '0,0611  0,3482  0.0805  0,0580  0,0699 


i 


'ACAL  292 

RUN  62  DATE 

16  nCT  80 

TIME  05.46  RECOMP.  NO.  1 

DISK  1 

PAGE  16 

OB  NO.  11 

LDGR  ACCT  31302 

CONTRACT 

1631  SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE  12  JUL 

80  0,19 

HOD  56  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNtCMU-2 »FWD«34  DEG,C/B  G AFT  OFF 


* ATA  POINT  8 

0.3404 

~ ■ ■■  ■ 0.3  3 98  0.34  00 


0,3398  0.3404 


-0.0588 

0,0087  0.3409 

0,3398 

-0.1012 

-0,3018 

-2.1595  

. . 0.3463  . 0.3397 

0.0337 

-2.3761 

0.3438 

0.2654 

0.3871 

0,3972 

0.3663 

0.3952 

'‘0,3395  0,3398 

0,3868  0.2695 

0,3404 

0.3386 

0,3873  ' 0.2299  “ " 

“ - - ■ “ -0.0009 

_ _ _ 0.3397 

0.3859  " 0.2863  - .....  . 


0.1304  0,0212  -0,0147  0.0143  ~ 0,0355“"  0,0280  0.3470  0,0586  0,0374  0.0474 


4 


NACn  ?92  RUN  62  DATE  16  OCT  80  TIME  05.47  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  - 

MOD  56  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUNf CMU«2 ,FWD»34  DEG,C/B  L AFT  OFF 

DATA  POINT  10 

0.3452 

0,3466  0.3457  

0,3478  0,3495 

0.3491  0,3475 


20 

OISK  1 page  20 

ACO  DATE  12  JUL  80  0.22 


u> 

-p' 

00 


0.2146  0,2409 

0.3064  -1.1583 


0.1747 
0,3045 
0,3656 
0.4100 

0.4098  0»4026 


-1.9736 

0.3738  ■ - “ 

0.3935  0.3130 

0v3947  0.2  720  " 

0,3888~  0.2774 


0.3513  0,3471 

0.3545 

0,3570  0,3438 


0.3443 


0.3435 


-0.0009 


-0.0016 


0.3477 


0,4250  0.3020  0.2596  0.2802  “0.2396  0,2184  0.3563 


0.0948  0.0586  0.0773 


JACAL 

292  RUN 

1 63 

DATE  16 

nCT  80 

TIME  06,00 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

inB  fID,  11 

LPGR. ACCT 

31302 

CONTRACT  : 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

12  JUL  80 

0,44 

MOD 

57  JET  FLAP 

1 ALPHA 

WIND  ON  RUN 

I,CMU=4,FWD 

=34 

DEGfC/B 

£ AFT  OFF 

"a 

14.40 

14.228 

SUMMARY  PAGE 

'T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COH 

CMH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PIU 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CHUTH 

COR 

COMP. 

1 

1 ,h569 

3.6156 

5.6613 

-2  .0712 

0.62  94 

1853,2312 

3739.6151 

2.2640 

0.9«97 

0.9997 

1 .Arno 

-69.9045 

134.5257 

1 .51  86 

2.4418 

85.5593 

3.8340 

0.0019 

-2.0732 

? 

-?.A7]«v 

3.6822 

4.8722 

-2  .2  326 

0.5095 

1767.0489 

3380,1028 

2.2633 

0.99<>4 

1.0001 

l.Aonn 

-65.3806 

121.5018 

1.3129 

2.4299 

85.5785 

3.7655 

0.0019 

-2.2346 

3 

-6.6033 

3.5230 

4.1057 

-2  .5  722 

0.1573 

1746.5686 

2899.4163 

2.2643 

0 . f 9 

0.9904 

l.Aono 

-57.9324 

105.3496 

1 .1068 

2,4248 

65 .6902 

3.9408 

0.0019 

-2.57  V 

A 

w -10.5541 

3.7002 

3.1692 

-2  .5371 

-0,1750 

1757.2428 

2484,6200 

2.2625 

0,9996 

0.9999 

S 1.4000 

-51.3204 

92.7159 

0 . 87  00 

2.4203 

85.5495 

3,7459 

n.noiR 

-2.5390 

b 

1.6059 

3.5591 

5.73E6 

-2  .086  7 

0.7968 

1879.2802 

3696.3060 

2.2601 

n.S99? 

0.9998 

1 .4000 

-70.0170 

134.1368 

1 .53  71 

2.42  8 9 

85.5022 

3.8922 

o.noin 

-?,08P6 

6 

5.6178 

3.5755 

6,5777 

-1  .7331 

1.1265 

1919,8936 

4128,4832 

2.2635 

0.9f»93 

1.0003 

l.^noo 

-75.2389 

150.1151 

1 .7658 

2.4025 

85  .6983 

3.8833 

0.0018 

-1.7349 

7 

^'.7059 

3.5795 

7.3920 

-1  .4049 

1,4284 

1990.1626 

4554.9261 

2.2610 

0 . 9994 

0.9993 

1.4000 

-79.2386 

166,2376 

1 .9882 

2.4408 

85.5444 

3.8719 

0,0018 

-1,4067 

8 

13.6278 

3.5817 

8,niF9 

-1  .0476 

1.7126 

2094.9995 

4919.9458 

2.2609 

1.0002 

1.0006 

1 .4000 

-82.5564 

178. 7767 

2.1683 

2,4206 

85  ,5442 

3.8696 

0.0017 

-1.0494 

9 

17.7079 

3.524? 

8.7875 

-0  .5682 

2 .0449 

2225.1082 

5243.0245 

2.2611 

1 ,0000 

0.9999 

1.4000 

-86,2999 

191. 5496 

2.3949 

2.4186 

85,5480 

3.9328 

0,0017 

-0.5699 

10 

21.7206 

3.5718 

9.1849 

-0  .1250 

2.1932 

2348.8134 

5496.6545 

2.2612 

0.9995 

1.0000 

1.4000 

-E9.2201 

202.5052 

2 .5327 

2.4226 

85.5637 

3.8812 

0.0016 

-0.1266 

I 


lAC/L  292  RUN  63  DATE  16  OCT  80  TIME  05.56  RECOMP,  NO.  1 

LDGR  /^CCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

mod  57  JET  FLAP  1 ALPHA  WIND  ON  RUN,CMU«4,FWD»34  OEG.C/B  fi  AFT  OFF 

ATA  POINT  1 


disk  I page  2 

ACO  DATE  12  JUL  80  0.32 


LO 

Ln 

O 


0.0386  0,0187 

0.0099  -1,9734 


0.1779 

0.1786  "0.1770 

0,1783  0,1766 

0,1784  0,1736 


0.0187 
0.1329 
0.1981 
0,2051 

0,2023  0,1972 


-2,7544 

0,1616  - - 

0,1886  0,1659  “ ’ 

0,1920  0,1023  ■ ■ 

0,1946  0,1420  - ~ 

0,1485  0.0567  0,0349  0.0411  0.0418  0,0336  0.1578 


0,1697 0.1735 

0,1660 

0,1666  0,1746 


0.1739 


0.1750 


-0,0009 


-0.0016 


0.1726 


0,0461  0,0324  0,0349 


MC*L  292  RUN  63  DATE  16  OCT  80  TIME  05.59  RECOMP,  NO.  1 

'OB  NO,  U LDGR  ,ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUE  ACCT  10001  

MOO  57  JET  FLAP  1 ALPHA  NINO  ON  RUN,CHU.4,FHDx34  DEG,C/B  £ AFT  OFF 

•AT A POINT  7 


DISK  1 page  1A 

AGO  DATE  12  JUL  80  0.41 


Ln 


-0.0134  -0,0116 
-0.0662  -2.0483 

-0.1417 

0.0249  -2.7231 

0.1538 

0.2021  0.1591 

0.2058  0.2021 


0.1753 

0.1763  0.1759 
0.1772  0.1773 
0,1784  0,1778 


0.1672 0,1758 

0.1597 

0,1703  ■“  ""  0.1770 


0,1920  0,1612 


0,1932  ■ 0,0963 


0,1974  0,1292' 


0.1761 


0.1776 


'-0.0009 


-0,0016 


0.1752 


0.1216  0.0000  -0.0159  -0.0Q98--  0.0000  0. 


0093  0,1597  0.0106  -0,0067  "-0,0036 


29^  run  63  OATE  16  OC . 60  T.HE  05.6,  RECONP.  NO, 

M »•  11  loGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

«0D  57  JET  FUR  1 ALPHA  HIND  ON  RUN.CHU.4.FHD.36  DEG.C/B  B AFT  OFF 

AT^  POINT  8 


1 DISK  1 page  16 

AGO  DATE  12  JUL  80  0.41 


Ln 

N> 


-0*0809  -0,0269 

-0,0981  -1,99'74 

-0.2306  ■ - 

“0,0165  Afipn 

0,1174 

0.1597 

0,2092  0.2065 


0.1763 

0.1772  0.1776 
0.1778  0,1789 
0.1790  0.1775 


0.1672. 0,1772 
0.1703 
0.1709 


0,2006  0.1568 


0.1988  ■ 0.0938 


0,1781 


0.1783 


0.1772 


-0.0009 


0.2017  -0.1366 


-0,0016 


0.1756 


0.0936  -0.0245  -0.0637  -0.0392  -0.0171  -0.0104  0.1565  - 


0.0092  -0,0196  -0,0171 


7^0 


IC/^L  292  RUN  63  DATE 

JB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302 

MOD  57  JET  FLAP  I ALPHA  WIND  ON 


16  nCT  80  TIME 
CONTRACT  1631 
RUN»CMU«=4,FWD«34  DEG 


06.00  RECOMP, 

SUB  ACCT  10001 
,C/fl  G AFT  OFF 


NO. 


1 DISK  1 PAGE  20 

■ ACO  DATE  12  JUL  80  0.43 


iTA  POINT  10 


0,1798 

■ 0.1790  0.1792 


0.1816  0,1804 


L/1 

LO 


-0.1693  -0.1239  0.1821  0,1793 

-0.1760  -1,6465  _ 

-0,2208 

-0.0460  -2.4041 

0,0724  

0.1923  0.1759 

0.2054  0,2075 


0.1672 

0.1653 

0.1753 


0,2035  0.1684 


0,1800 


0.1786 

0.1800 

0.1812 


0.2034  0.1123 

0.2060  "'0,1356 


-0,0009 


0.1796 

-0,0016 


0.1010  -0.1527  -0.1631  -0,1288  '-O.IOIO'  -0,0895  0.1622-0.0294-0,0447  -0.0453 


ACAL  i 

292  RUN 

71 

DATE  17 

ncT 

80  TIME  02,00 

RFCOMP. 

NO.  1 

DISK 

1 

PAGF  22 

OR  NO, 

11 

LDGR  ACC7 

t 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  lOOOl 

ACO  DATE 

IB  AUG  80 

19.56 

HOD  64 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=60  DEG, 

FWD=54  DEG, 

AFT=22 

DEG,  HEAN=38 

DEG, 

Pt 

Pa 

CHU=0 

15.035  : 

14. 

272 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

■THTH 

CHUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.?143 

15.A070 

0.5426 

0 .5205 

0.1606 

-900.1842 

2071.0922 

0.9P73 

0.f970 

1 .0009 

l.?non 

46,1893 

109.072  6 

0.2438 

0.5480 

1.4576 

0,0100 

0.0697 

0.4507 

? 

-3.607A 

15.452? 

0.4573 

0 .5 027 

0.0750 

-1078,8100 

1699.5287 

0.9865 

0.C970 

1.001? 

1.  ronn 

42.2943 

98.6728 

0.2030 

0,5436 

1,4846 

0.0102 

0.0691 

0.4336 

Q 

“7. 58*50 

15.7072 

0.3260 

0 .4555 

-0.0312 

-1054,9884 

125] .0831 

0,9843 

n,t956 

0.9997 

i.roon 

35.5944 

82.6328 

0,1407 

0.1702 

0,4862 

0.0032 

0.0214 

0.4340 

**  1/1 

-11.5282 

15.6090 

0.1793 

0.4277 

-0.1181 

-1040.2005 

781.2872 

0.9850 

0,5958 

0.9997 

1.3000 

22.7444 

68,4210 

0,0713 

0.0769 

0..2615 

0.0017 

0.0097 

0.4180 

5 

0.2737 

15.4704 

0.5120 

0 .4  913 

0.1540 

-913.4673 

2065.6323 

0.9862 

0 , <^*96 1 

0,9996 

1 .3000 

46.1803 

103.35P2 

0.2293 

0.2258 

0.6158 

0.0042 

0.02 87 

0,4626 

6 

^.1750 

15.5009 

0.6801 

0 .5331 

0.2388 

-879,8652 

2469.4576 

0.9877 

0.5970 

1,0007 

1.3000 

51.9097 

126.1150 

0.3099 

0.5059 

1.3210 

0.0090 

0.0642 

0.4688 

7 

P.085? 

15.4877 

0.6056 

0 ,5522 

0.3032 

-671,1403 

2769.0098 

0.9R7P 

0.C956 

0,9993 

1.3000 

55.5693 

142.4151 

0,3703 

0,0955 

0,2227 

0.0015 

0.0121 

0.5401 

8 

12.00^5 

15.1683 

0.9932 

0 .5  965 

0.3887 

-640.9218 

3093.1245 

0.9900 

0.C961 

0.9993 

1.3000 

59.013? 

165.4494 

0,4612 

0.0768 

0.1915 

0.0013 

0.0098 

0.5866 

o 

15.8^27 

1 5.1777 

1.0356 

0 .6387 

0,4337 

-496.5948 

3'  ^»7.3641 

0.9936 

0,c963 

l.OPOO 

1.3000 

58.3348 

1 73. 6568 

0.4825 

0,2564 

0,4863 

0.0034 

0.0332 

0,6055 

10 

19.7292 

15.2569 

1.0368 

0,743  9 

0.4516 

-290.9317 

3308.2121 

0.9950 

0.5970 

1.0009 

1.3000 

54.3919 

183.5209 

0,4863 

0,5276 

1,1791 

0.0082 

0.0676 

0.6763 

o 


NACAL  292  RUN  71  DATE  17  OCT  80  TIME  01,57  RECOMP,  ND.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO.  11  LDGR‘ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  18  AUG  80  19,43 

NOD  64  ALPHA  WIND  ON  RUN»  C/B  = 60  DEGt  FWD-54  DEG,  AFT«22  DEG,  MFAN»38  DEG,.. . 

CMU=0 


DATA  POINT  1 


-0.1777 


-0,0036  -0,0468 


-0.2024  -0.0187 


LO 

Ul 

Ul 


10.1650  -0.6029  • 

-5.0052  -0.1196 

-A. 9997 

-4.9033  -0,0915 

0.0863 

0,0559  0.0471 

2.5932  -1.1927 


-0,0871  -0.0569 

„ „ ... . -0,0805.  . . -0.0623 

-0.0860 

-0.1617  -0,0568 


-1.1892  -0,1032 


-0.0779 


-0,0579 


-1.1935  -0.1167 


-0.0660 


. . -0,0557  . 

-1.2087  -0.1062  -0,0568 


0.0140  -0,0274  -0.0036  -0,0067  -0,6108  -0.0170  0,0043  -0.0366  -0,0335  0,0049 


JAC^L  292  RUN  71  DATE  17  OCT  80  TIME  01.59  hECOMP,  NO.  1 

OB  NO.  ll  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

NOD  6A  ALPHA  WIND  ON  RUN»  C/B=60  OEGf  ,FW0»54  OEGf  AFT«=?2  DEGt  MEAN«38  DE6| 

CMU=0 


e 

DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  18  AUG  80  19.53 


lATA  POINT  7 


Ln 


10.0911  -0.3039  ' 

-5.1358  -0.1110 

-5.1370 

-4.9563  -0.0915 

0.1139 

0-50969  0.0558 

2.6211  -1.1853 


-0.1859 

-0,0058  -0.0523 

-0.1873  -0,0150 

-0.0901  -0.0597 


-0,0561 

-0,0683 

-0,1891 


-1.1826  -0,1013 

-1.1728  -0.1005 

-1,2064  -0.1004 


-0.0603 


-0.0600 


-0.0816 

-0.0542 


-0.0573 


-0.0565 


-0,0546 


-0.C598  -0.0707  -0,0414  -0,0030 


0.3130  -0,0390  -0,0006  -0,0433  -0.0384  0.0000 


NAC/^L  292 
JOB  NO.  11 


RUN  71  date  17  OCT  eo  TIME  01.59  RECOMP.  «0.  1 

LDGRACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


nod  66  alpha  hind  on  RUN,^C/B»60  deg,  FMD-54  DEG,  AFT-22  DEG,  HEAN.38.DEG, 
DATA  POINT  8 


OISK  1 page  16 

AGO  DATE  18  AUG  80  19,54 


Ln 


10.C321  -0,3191 
-5.1583  -0,0921 

•“5.2163 

-0.0805 

0.1009 

0.0633 

2.6310  -1,1809 


-0,1893 

-0.0040  -0,0491 

-0,1910  -0,0175 

-0,0871  -0,0528 


.-0,0573 r0.0565 

-0.0750 
-0.1885 


-1.1806  -0,0984 


-1*1712  -0,0918 


-0.0862 


-0.0582 


-0.0620 


-0.0646 


-1,2103  -0,0890 


-0.0462 


-0  ,0573 


-0.U59  -0.1098  -0.0811  -0.0067  -0.2874  -0.0573  -0.0136  - 


0,0573  -0.0475  -0.0097 


292 

•OB  NO.  11 


71  rate  17  OCT  eo  time  02.00  recohp.  no.  V 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


hod  66  ACPHA  n.no  ON  "UN.^C/B.60  OEO,  EN0.34  OEO,  APT.22  OEO.  HEAN-BB  DEC. 
'AT/  POINT  10 


.2  o 

niSK  1 P/\G5  20 

ACO  DATE  18  AUG  80  19,55 


Ln 

00 


10.04A5  -0,3246 

-5,1162  -0,0805 

“5  #1614 

“*"'6373  -1.1725 


-0,0046  -0,0620 
“0.1067  -0,0212 
-0,0711  -0,0630 


-1,1713  -0,0677 


-1,1667  -0,0631 


-1.2026  -0,0634 


-0,0732...  -0,0660 

“0,0537 
-0,0469 


-0,0605 


-0.0659 


-0.0579 


-0,0687 


-0.0648 


-0  .0545 


-0.0701  -0.0596  -0.0666  -0.0103  -0.2300  -0.0793  0.0093  - 


0.1452  -0.1257  0.0099 


j 


lACAL 

292  RIJN 

72 

DATE  17 

OCT  80  TIHF 

: 01.17 

RECDMP 

. ND.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

DB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

t 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACP  DATE 

IR  AUG  80 

20.19 

MOD  65 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG, 

AFTi=22  1 

DEG,  MEAN«=38  DEG, 

P* 

CMU=1 

A 

15.035 

14.272 

SUMMARY  PAGE 

T MO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CHH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DFLAL 

WFT 

THTH 

CMIJTH 

CDR 

CD  HR 

1 

I .?266 

15.0906 

2.9853 

0.0851 

0.4849 

1076 .0944 

10984.5314 

1.3587 

1 ,363  9 

1 .3597 

1.3000 

88.3653 

424.2786 

1 .3413 

5.2667 

121.0220 

0,8518 

0.6780 

-0.5'>2fi 

? 

-2.6P78 

15.0383 

2.6220 

-0  .0646 

0.4063 

1064.1857 

9653.6574 

1.35''7 

1.3547 

1-3573 

1.3000 

•"88.5878 

371.3221 

1 .1723 

5.2680 

120.4734 

0.8509 

0.6796 

-0.7443 

•3 

-6.R1A2 

14.895? 

2.1673 

-0  .2  376 

0.3173 

1256.8309 

8285,1338 

1.3622 

1.3642 

1 ,3608 

1.3000 

-83.743? 

305.7357 

0.9645 

5.3058 

122.2079 

0.8715 

0.6883 

-0.0259 

/,  CO 

-10.RA63 

14.9064 

1.7051 

-0  .3  651 

0.2179 

1451.8909 

6 2253 

1.3608 

1.3634 

1.363B 

v£> 

1.3000 

-77.9116 

244.7034 

0.75  87 

5.2878 

121.7589 

0.8676 

0.6856 

>1.05  08 

5 

1.3  2.66 

14.8431 

2. '694 

0 .0324 

0,5035 

1182.2495 

10886.2696 

1.3650 

lo?628 

1.3587 

1.3.000 

89.3730 

414. 9506 

1 .32  97 

5.2954 

121.8928 

0.8723 

0,6885 

-0.6560 

6 

14.8182 

3.2698 

0 .2376 

0.55  29 

1092.5529 

11934.6377 

1.3646 

1.3633 

1.3688 

1.3000 

85.8423 

457.3401 

1 .47  87 

5,2331 

120.8983 

0,0666 

0.6810 

-0.4434 

7 

0.2201 

15.0108 

3.4301 

0 .4282 

0,5797 

1197.2591 

12554.1102 

1,3643 

I .364  5 

1.3606 

1.3000 

82.0834 

488.4785 

I .5689 

5.2307 

I 20.6730 

0.0539 

0,6764 

-0,2481 

8 

13.1249 

14.9041 

3 . 6404 

0 .5  955 

0.6394 

1272.0477 

13114.8523 

1.3651 

1.3644 

1.3613 

1.3000 

80.7086 

517. 5678 

1 .68  02 

5.2261 

120.6447 

0.8598 

0.6782 

-0.0027 

o 

16.9840 

15.0701 

3.6346 

0 .7188 

0.6543 

1528.8095 

13287,9113 

1,3613 

1.35«  9 

1.3615 

1.3000 

78.8131 

525.6305 

1 .6939 

5.1630 

118.7703 

0.8371 

0,6664 

0,0523 

10 

20.9149 

14.9078 

3.7416 

0 .9086 

0,6970 

1959.6801 

13279.9232 

1.3589 

1.3639 

1.3581 

1.3000 

76.5506 

540.3793 

1 .7671 

5.1588 

118.7468 

0.8461 

0.6695 

0.2390 

'ACJ^L  292 
OB  NO.  11 


DATE  17  OCT  80 


TIME  01.13 


RECOMP.  NO.  1 


LDGR  ^CCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  18  AUG  80  20,05 


MOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B-60  DEG,  FWD-54  DEG,  AFT*22  DEG,  MEAN«38  DEG, 

CMU=1 


AT A POINT  1 


-0.8933 


0.0012  -0.6180 


-0.3264  -0.7392 
-0,4786  -2.2939 

-0.46J2 

•0.1016  -2,2495 
0,0870 

0,1164  -0,0115 

0.1073  0.0982 


-0.9403  -0,3183 

-0,8216  -0,6022 


-0,7112  _ r0,037l 


-1,2788 

-0.9104 


-0,0115 


0.0971  -0,4767 


0,1093  -0,3157 


-0,2011 


0.0038 


-0.0602 


0,0881  -0.1339 


-0,0084 


0,0109 


-0.0925  -0.3069  -0.3379  -0.0225  -0.6540  -0.3635  -0.0127  -0.3489  -0.3544  -0.0207 


i 


VACAL  292 
lOB  NO.  li 


RUN  72  DATE  17  OCT  80  TIME  01,16  RECOMP,  NO,  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


NOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUN»  C/B=60  DEG,  .FWD=54. DEG,  AFT-22  DEG,  MEAN-38  DEG, 

CMU-1 


disk  1 page  14 

ACO  DATE  18  AUG  80  20.15 


•ATA  POINT  7 


LO 

o^ 


-0.4810  -0,7246 
-0,5943  -2.0954 

-0.8525 

-0.3294  -2.0503 

0,0032 

0,1170  0,0247 

0.1231  0*1150 


-0.4622 

0,0007  -0.4058 

-0.7829  -0.1288 

-0.8060  -0,4416 


-0,8781.. -0,3599. 

-1,0760 

-0,8275  -0,1259 


0,1112  -0.4565 

0,1203  -0,3141 

0,1059  -0,1124 


-0.1857 

-0.03R5 


-0.0585 


-0.0132 


-0.0534 


-0.2350  -0.4853  -0.4116  -0.0152  -0,5273  -0.4098  -0.0085  -0.3854  -0.3732  -0. 


0048 


I 


!AC/iL  292 


DATE  17  OCT  80 


TIME  01.16 


RECOMP,  NO.  1 


PAGE  16 


OB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  18  AUG  80  20.16 


MOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUN»  C/B=60  DEGr  FWD=54  DEG,  AFTb22  DEG,  HEAN-38  DEG, 

CMU=1 


>ATA  POINT  8 


-0,5642 

-0.0036  -0,2216 

-0.8087  -0,0794 


-0.6528  -0,7959 
-0.6570  . -1,9505  . , 

-1.0072 

-0,4305  -1.9657 

..  -0,0625 

0.1076  0.0526 

0,1215  0,1170 


-0.7577  -0,3120 


0.1160  -0.4312 


..-0,8501 .-0,5426  


-1,0096 

-0,8976 


-0,1425 


-0.1565 


-0.0841 


0,1103  -0.2766 


-0,0411 


0.1C37  -0.0754 


-0  .0496 


-0,0350 


-0,3739  -0.5967  -0.5425  -0,0146  -0,5188  -0,4329  -0,0097  -0,3879  -0,3946  -0.0036 


I 


AC^L 
OB  NO. 
MOD  65 


292  RUN  72  DATE  17  OCT  £0  TIME 

11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 

ALPHA  HIND  ON  RUNf  C/B«60  DEG»  PWD“54  OEG|  A 

CMU»1 


01.17  RECOMP,  NO,  1 
SUB  ACCT  lOOOl 
FT«22  DEGi  MEAN-38  DEGf 


ATA  POINT  10 


disk  1 PAGE  20 

ACO  DATE  18  AUG  80  20.18 


-0.4610 

0,0049  -0.1374 


w 

ON 

LO 


“0.7088 

-0.7124 

-0.75*59 

0.4189 

-0.1398 

0,0955 

0.1283 


-0.9329 

. .-1,0583 

-1.2660 

0.1133 

0,1283 


-0.5271  -0.0709 

-0.6323  -0,1671 

. -0.6789 -0,5354 

-0,9901 

-0.7746  -0,1204 


0,1294  -0,2851 


0,1325  -0,1431 


-0,1064 


-0,0774 


0.0010 


0,1212  -0,0173 


-0  ,0377 

-0,0075 


0,6528  -0.0079  -0.4963  -0,4774  -0,0048  -0,3958  -0,3848  -0.0066 


-0,3544  -0,6564 


f 


'AC/L 

292  RUN  73 

DATE  17 

nCT  80  TIME  01.31 

RFCDMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

f)B  Nfl. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACQ  DATE 

18  AUG  80 

21.55 

POD 

65 

ALPHA  1 

WIND  OM  RUN 

f C/B=60  deg,  FWD=54  DEG, 

AFT  = ?2  1 

QEG,  MFAN=38  DEG, 

CMU=i 

S 

15.035  14,272 

SUMMARY  PAGE 

T MO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRH 

PTPACH 

PHT 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CHUTH 

CDR 

cdi:r 

1 

1 .A3A3 

15.2494 

3.1997 

-0.1593 

0.5229 

2300,5792 

11678,0905 

1 .3643 

1.3641 

1 .^679 

1.2000 

-87,1395 

459,‘:272 

1 .4098 

6.0483 

1?9,?965 

0.9710 

0.7726 

-0.9325 

2 

-2.7470 

15.4828 

2.6906 

-0.3431 

0.4171 

2299.9822 

10172.8956 

1.3634 

1.3658 

1,3666 

1.2000 

-82.7317 

395.3494 

1 .1811 

6.0015 

138,5547 

0,9505 

0.7623 

-1.1055 

3 

-6.PIA4 

15.3312 

2.2125 

-0.45  80 

0.3246 

2272.8139 

8876.0039 

1.3623 

1.3659 

1 .3646 

1.3000 

-78.4056 

328,^317 

0 .9803 

5,96  26 

137.6205 

0.9535 

0.7617 

-1.?1‘  8 

A 

o> 

-10.8925 

15.3262 

1 . 742  6 

-0,5766 

0.2118 

2468.9621 

7316.8543 

1.3625 

1.3645 

1.3633 

-p* 

1.3000 

-71.6896 

264.8353 

0.7671 

5.8936 

135.9062 

0.9419 

0.7535 

-1.3302 

5 

1.3541 

15.3448 

3.1462 

-0,1366 

0.5266 

2137.2362 

11671,5432 

1.3658 

1.3642 

1.3614 

1.3000 

-87.5138 

454.9176 

1 .3895 

5.9228 

136 ,8710 

0,9474 

,0.7578 

-0.8944 

6 

5.4044 

14.9807 

3.6326 

0.03  87 

0.6124 

2125.7322 

12904.4527 

1,3637 

1.3634 

1.3655 

1.3000 

89.3888 

512.3375 

1 .6106 

5.9078 

136,7005 

0.9693 

0,7660 

-0.7272 

7 

9.2217 

15.1183 

3. 8542 

0.2798 

0.6175 

2161.2750 

13652.1613 

1.362  9 

1.3651 

1.3659 

1.3000 

85.8473 

549.«-955 

1 .7311 

5.8912 

1 ?6 ,6246 

0.9599 

0.7614 

-0.4815 

8 

13.2325 

14.9695 

4.0975 

0.5027 

0.6378 

2080.5959 

14280.2302 

1.3639 

1.3651 

1.3695 

1.2000 

83.0047 

581.7784 

1 .8619 

5.8911 

137.0557 

0,9725 

0,7660 

-0.2632 

9 

17.1608 

14.9445 

4. 1252 

0.66  94 

0.6535 

?338,5875 

14549.5787 

1.3655 

1,3643 

1,3637 

1.3000 

80.7830 

587.9665 

1 .8  97  0 

5.8828 

126 .6019 

0,9709 

0.765B 

-r.0964 

10 

21.0604 

15.1109 

4.1974 

0.84  57 

0.6739 

2671.9286 

14625.0728 

1.3681 

1.3660 

1.3664 

1.3000 

78.6074 

609.1107 

. 1 .953  9 

5.9158 

137.9187 

0.9695 

0.7667 

0.0790 

I 


o 


4ACAL  292  RUN  73  DATE  17  OCT  80  TIME  01.27  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B»60  DEG,  FWD*=54  DEG,  AFT*22  DEG,  MEAN*38  DEG, 

CMU=1 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  18  AUG  80  21.24 


JATA  POINT  1 


U> 

o> 

Ul 


-0.3210  -0.7938 
-0.4752  -2.3479 

-0,5330 
■0.1224 
0.0932 
0.1231 

0,1129  0.1090 


-0,9936 

-0.0013  -0,6109 

-1.1146  -0,3764 

-0,8381  -0,6341 


-2.2157 

-0.0042 

0.1121  -0,4986 

0,1161  -0,3365 

0.0888  -0.1582" 


. -1.4901 ....0,0912 

-2.2273 

•1.4719  ‘ 0.0120 


-0,2077 


-0.0061 


-0.0666 


-0.0165 


0.0129 


-0.1498  -0,3704  -0,3411  0,0055  -0.7091  -0,3752  -0,0067  -0.3813  -0,3667  0. 


0185 


r 


N«AL  292  run  73  0AT2  17  OCT  80  7IHE  01.29  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUN.  C/B=60  DEG.  FWD»5A  DEG.  AFT=22  DEG.  HEANk38.  DEG.  . 

CMU*1  ' ' ’ “ 


OISK  1 page  14 

AGO  DATE  18  AUG  80  ?1.50 


DATA  POINT  7 


<3\ 

cn 


-0.5824  -0.5897 
-0.6372  -2.1944 

-0.9936 

■0.3905  -2.0981 

-0,0354 

0*110^  0.0068 
0.1240  0.1160 


-0,6055 

■0,0012  -0,4273  ^ ~ 

0 

■1,0606  -0,3378 
-0,9048  -0,6097 

. . -1,0807 -0.6132 

-1.7801 

-1.0734  -0.0361 


0,1192  -0,5153 


-0.1945 


0.1206  -0,3119 


0,0408 


-0,0560 


0,3046  -0.5166  -0.4764 


0.0973  -0.1077 

0,0161  -0,4812  ‘ -0.4447 


™ . — 0,0386 

-0,0009 

0,0012  -0,4106  -0,4112  0,0148 


W. 


lACAL  292  RUN  73  DATE  17  CICT  80  TIME  01.30  RFCOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  16 

lOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  “ ACO  DATE  18  AUG  80  21.51 

HOD  65  ALPHA  WPID  ON  RUN»  C/B=60  DEGf  FWD-54  DEG,  AFTb22  DEG,  HEAN-38  DEG, 

CHU=1 

lATA  POINT  8 . _ „ „ _ . . 

-0,5052 

0.0007  -0.3987 

-0,8733  -0.1897 


-0.7188 

-0.6B17 

-1.1203 

-0.4752 

-0.0926 

0.1013 

0.1206 

-0.6482  -0.8143  -0,2622 

-1.9739  . 

-1.9312 

0.0402 

0,1211 

-1.1490  -0,2725 

-1,8581 

-1,1989  -0,1757 

■ 0,1217  -0,4791 

-0,1754 

-0.0828 

0,1206  -0,2695 

-0,0245 

0,1016  -0.0768 

0,0119 

-0.0195 

4057  -0,6159 

-0,6141  0,0099 " -0.4648  -0,4581  -0.0030 

-0,4337  -0.4106  0,0247 

I 


viACAL  292 
JCIB  NO.  11 


RUN  73  DATE  17  OCT  80  TIME  01,31  RFCOMP,  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  18  AUG  80  21.54 


MOD  65  ALPHA  WIND  ON  RUNf  C/B«*60  OEGf  FWD«»54  DEG,  AFT*=22  DEG,  HEAN-38  DEG,. 

CMU»1 


)ATA  POINT  10 


OJ 

o\ 

00 


-0.7627  -0.7651 
-0.7006  -1.3317 

-0.7134 

-0.5647  -1.1130 

-0.2074 

0.0710  0.0873 

0.1140  0.1239 


-0.6372 

-0.0003  -0,3744 

-0.6287  -0.1292 

-0,6756  -0.2178 


-1,0484  rO.5977 

-1.4597 

-1.0113  -0,1249 


gw 

•<  03 


0,1240  -0.3345 

0,1192  -0.1908 

0,1101  -0.0210 


-0,1164 

0.0006 


-0.1161 


-0.0430 


-0,0122 


-0.5324  -0,7304  -0.7213  0.0161  -0.4343  -0.5068  0.0179  -0,4703  -0.4191  0.0266 


VCAL 

292  RUN 

74 

DATE  17 

nCT  80 

TIME  01.51 

RECUMP 

. Nn.  1 

DISK 

1 PAOF  22 

IB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACP  DATE 

18  AUG  80 

23.22 

mo 

66 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/fl=60  DEG,  EWD^SA 

CMU=0 

OEG,  AFTi=?2  1 
summary  PAGE 

DEG,  MFAN=38  DEG, 

\ 

15.035 

"a 

14.272 

■ Ntl 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAL 

CMU 

WFT 

YM 

THIH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

CDR 

PTPCBH 
CD  HR 

PTPACH 

1 

0»23AI 

l.?nnn 

15.1790 
46.71 49 

0.5253 

103.1266 

0 .4  948 
0,2357 

0,13  94 
0.4378 

-922.8168 

2.4457 

1905.2810 

0.0171 

0.9836 

0.0559 

n.£037 

0.4389 

0.9505 

2 

*-3.BBn3 

l.?-onn 

15.5390 

41.4230 

0,40f 8 
90,3960 

0 .4633 
0.1002 

0.0625  -1005,7543 
0.3199  1.5202 

1567.3698 

''.0103 

0,9844 

0.0403 

0,'^946 

0.4229 

0,9539 

3 

~7.n«5] 
1 .?nnn 

15.44B3 

33.2730 

0.2910 

77.1553 

0 .443  5 
0,1243 

-0.0365  -1028.9286 
0.3515  1.7567 

1113.5979 

0.0120 

O.O.oRt) 

0,0445 

n.«^040 

0,3990 

0.9546 

A 

U' 

cv 

VO 

-11.7520 
1 .?onn 

15.3051 

21.7070 

0,1707 
66, 5232 

0 .4289 
0.0672 

-0.1410 

0,2465 

-944.7726 
1 .0770 

572,7437 

0.0074 

0.9842 

0.0313 

0,t951 

0.3975 

0.9581 

5 

0.011  5 
1.2000 

15,030? 

45.1952 

0.5044 

100.5906 

0 .5  01  0 
0.22  56 

0.1539 

0.5898 

-953.2188 

2.9031 

1905.0152 

0,0205 

0.9854 

0.0757 

0.‘95i 

0.4252 

0.‘*'01 

6 

3.9004 

l.?nnn 

14.9527 

49,5041 

0.6225 

115.2345 

0,5316 

0,2822 

0.2238 

0.1579 

-780,2872 

0,6355 

2285.2455 

0.0045 

0,9864 

0.0203 

0,9951 

0.5112 

0,9433 

7 

7.R236 

1.3000 

14,9333 

53.6173 

0.7306 
128,  986  8 

0 .5442 
0.33  80 

0.3041 

0,2036 

-703,0141 

0.9195 

2617,7869 

0.0065 

0.9867 

0.0262 

n.f 944 
0.5179 

0.94^5 

fl 

11.7072 

1.3000 

14.9344 

56.963B 

0.88^3 
149.142  8 

0 .5  783 
0,4108 

0.3757 

0,5121 

-692.3591 

2.3306 

2965.7829 

0.0165 

0,98  98 
0.0660 

n.«;955 

0.5122 

0.9663 

9 

15.4077 

1.3000 

14.73R? 

57.P755 

0,9792 

160.4291 

0 .6148 
0,4548 

0.4195 

0,2605 

-490.8166 

1,2182 

3243.7785 

0,0087 

0.9914 

0.0337 

O.V938 

0.5810 

0.9667 

10 

19.3334 

1.3000 

15.0454 

55,6937 

0.9441 

161,8982 

0 ,6442 
0.43 83 

0,4212 
. 0.1662 

-363.1292 

0.7478 

3122.3139 

0.0052 

0.9932 

0,0213 

0.9936 

0,6228 

0,9687 

^^'ACAL  292 
JOB  NO.  11 


RUN  74  rate  17  nCT  «0  TIME  01  ar 

RECOMP.  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRAOT  i A'a  i 

CONTRACT  1631  sUB  ACCT  10001 


Mnn  ..  AULI  10001 

66  alpha  wind  on  RUN,  C/B«=60  0E6.  FWD-54  DEG  AFT  n 

CMUnO  ■ ^ » ART«?2  deg,  HEAN«38  DEG, 

)ata  point  1 


UISK  1 PAGg  2 

AGO  DATE  18  AUG  80  23.07 


CO 

o 


0.7631  0.0878 

0.7191  A 

0.7792  “ - 

0.837a 

0.8106  « R521 

0.8159  0,8327 


0.5855 

0.7581  0,7089 
0,5633  0,7435 
0,6638  0,6988 


0.8343  0,6506 


0,8350  0.6417 


0,8180  0,6457 


0.7754  0.7470  0.7800  0.7767-  0.0136  0.7366  0.7606 


0,7055  .0,6863 

0.6548 
0.5632 


0.6849 


0.7041 


0,7049 


0,6812 


0.6937 


0,7091 


0.7457  0,7352  0,7563 


NAC/iL  292  RUN  7A  DATE  17  OCT  80  TIME  01.50  RFCOMP.  NO. 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

t 

MOD  66  ALPHA  KINO  ON  RUN,  C/B»60  DEG,  FWD-54  DEG,  AFT«22  DEG,  HEAN-38  CEG, 

CMU=0 


DATA  POINT  7 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  18  AUG  80  23.19 


W - 


0.5696 

0.7418  0.6885 


0,5560  0.7256 


0.6968 

0,6275 

0.6139 

0.8169 

0,8539 

0.8327 

0.8241 


0.5235 

0.6520  0.6752 

. 0,6300 

0.6886 

0,6818 

0,6727 

0.6770 

0.8144 

0.8259 

0.5434 

0.6798 

0.8270  0.6395 


0.6607 


0.6792 


0.8360  0.6319  " 0.6757 


0.8097"  0.6381 


0.6897 

0.6814 


0.7049  0.6900  0,7055  0.7488  0,2339  0.6950  0,7290  0,6993 


0.6950  0.7290 


MACAL  292 
JOB  NO,  11 
NOD  66 

DATA  POINT  8 


NJ 


RUN  74  DATE  17  OCT  80  TIME  01.50  RECOMP.  NO,  I 

LDGR  «ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

ALPHA  WIND  ON  ^UN,  C/B  = 60  DEG,  FWD-54  OEG,  AFT*=?2  DEG,  MEAN-38  DEG, 

CMU-0 


0.5684 

0,7446  0.6857 

0,5560  0,7302 

0.6573  0,6826 


disk  1 PAGE  16 

ACO  DATE  18  AUG  80  23.20 


0,6189  0.5495 

0.5792  0,6288 

0,6529 

i3  +4  r- 

0.8490  0,8144 

0,8384  0.8298 


..  0.7179  0,6811 

0.6659 

0,5508  0.6877 


0.8293  0.6471 


0.8422  0.6440 


0,6560 


0.6900 


0.6658 


0.8001  0,6412 


0.6623 


0.6873 


0,6263  0.6306  0.6461  0.7594*  0,2661  * 0.6770  0.7327  0.6968  0,7030  0.7352 


NAC/SL  292 
JOB  NO.  11 


7A  DATE  17  OCT  80  TIME  01,51  RECOMP,  NO*  1 

LDGR> ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


disk  1 page  20 

ACO  DATE  18  AUG  80  23.22 


MOD  66  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/Ba60  DEG,  FWD*54  DEG,  AFTe?2  DEG,  MEAN«38  DEG, 

CMU=0  *■" 


DATA  POINT  10 


CaJ  ' 


0,6863  0,5508 

0.6634  0,6399 

0,6832 

0,7624  0,6f79 

0,8391 

0,8519  0,8305 

0.8442  0,8428 


0,6622 

0,7440  0,6800 

0,6604  0.7293 

0.6723  0,6823 


0,6374  0.6845 


0,8497  0.6  843 


0,8157  0,6832 


. 0,6900  0,6687 

0.6845 

0,6863  0.6781 


0,6794 


0.6808 


0.6743 


0.6727 


0.6891 


0.6913  0.6752  0.6554  0.7655  “ 0.3131  0.6560  0,7451  ' 0.6257  0.6201  0.7389 


iCAL 

292  RUIN 

1 75 

OATE  17 

OCT  80  TIME  02.11 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  24 

)B  NQ. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  lOOOl 

ACO  DATE 

18  AUG  80 

23.49 

mo 

67 

ALPHA  WIND  ON  RUNt 

C/B°60  DSGf  FWD»54  DEGf 

AFT=?2  DEGt  MEAN-38  DEGt 

"a 

CMU=1 

S 

15.035  14.272 

SUMMARY  PAGE 

NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CUH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

•THTH 

CMUTH 

CDR 

cumR 

1 

l.?30a 

15.0142 

2.  9131 

0.0925 

0.4812 

937.5246 

10645,2598 

1.3701 

1.3632 

1.3570 

].?nno 

88.1798 

411.9595 

1 .3109 

5.2832 

120.7824 

0.8545 

0,6769 

-0.5843 

2 

-2.76A6 

15.0304 

2.52  95 

-0.0611 

0.4015 

921.4967 

9337.7991 

1.3679 

1.3635 

1.3540 

] .?nno 

-88.6149 

358.0313 

1.1326 

5.2870 

120.7063 

0.8530 

0.6773 

-0.73P5 

3 

-6,8225 

15.2669 

2.1120 

-0.1876 

0,3171 

918.4596 

8183.5757 

1 .3663 

1.3646 

1.3575 

1.3000 

-84,9240 

304.7491 

0 ,9433 

5.3250 

121.7675 

0.8472 

0.6  769 

-0.0645 

4 

03 

- '0,8314 

15.0809 

1.7458 

-0.3020 

0.2127 

1072.5971 

6863.0403 

1.3626 

1.3626 

1.3590 

4> 

1 ,2000 

-80,1853 

251.6763 

0 .7787 

5.2852 

120.6325 

0.B492 

0.6759 

-n.c'779 

C 

-10,8422 

15.1115 

1.7316 

-0.3002 

0.2113 

1082.3363 

6766.8612 

1.3649 

1 .3638 

1.3804 

1.2000 

-80.1644 

250.0145 

0 .7726 

5,3074 

121 .0697 

0,8510 

0,6787 

-n,97RO 

6 

1.2461 

14.9431 

2.8994 

0.0716 

0.4960 

962,9676 

10622.3897 

1.3680 

I .3640 

1.3598 

1.3000 

88.5843 

408.0086 

1 .3  03 1 

5.3295 

122,0610 

0,8676 

0.6857 

-0.6141 

7 

5,2693 

14,8632 

3.20F1 

0.2579 

0.5477 

1065.3646 

11599.3503 

1.3697 

1.3633 

.3558 

1.3000 

P5.403« 

450.3375 

1 v^4542 

5.3136 

121,6078 

0.B691 

0.6857 

-0,4278 

B 

9.27(i7 

14.9931 

3,442  6 

0,4448 

0.5880 

977.7011 

12552.7716 

1.3648 

1.3626 

1.3563 

1.3000 

82.6369 

48-0.1531 

1 ,5  763 

5.2958 

120,9946 

0.8572 

0.6803 

-0,2355 

9 

13.1261 

1 5.0042 

3.5804 

0.5885 

0.6333 

1221 .0935 

13049,9527 

1,3661 

1.3621 

1 .3578 

1,3000 

80,6658 

512.5228 

1 .6534 

5 .3000 

121.2163 

0,8581 

0,6806 

-0.0921 

.0 

17,0203 

14.9825 

3.7003 

0.7367 

0,66‘»0 

1500,7682 

13451.1850 

1.3688 

1.3638 

1 .3603 

1.3000 

78.7396 

532.1557 

1 ,7249 

5,2958 

121.4325 

0.B609 

0.6806 

0.0560 

^ • V 


M •* 


ACAL 

292  RUN 

75 

DATE  17 

ncT 

80 

TIME  02.11 

RECOMP. 

NO. 

1 

DISK 

1 PAGE  25 

nB  NO. 

11 

LDGR  .ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  lOOOl 

ACO  DATE 

18  AUG  80 

23.49 

MOD  67 

alpha  hind  on  run,  C/B=60  D60, 

CMU=1 

FWDc54 

DEG,  AFTe22 

DEG,  MEAN«38 

DEG 

f ■ 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAL 

CMH 

WFT 

YM 

■ THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

CDR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

11 

20,7056 

1.3000 

15.221T 

77,0936 

3.5063 

527.2288 

0.8217 
1 .6866 

0.6770 

5,2487 

1909.7293  13174 
119.8825  0 

.5570 

.8365 

1.3643 

0.6693 

1.3623 

0.1524 

1.3551 

to 

tn 


WCAL  run  75  DRT6  17nCT80  TIMf  02.07  RECONP.  ND.’l 

JOB  NO.  U LDGR  ACCT  21302  CONTRACT  U31  SUB  ACCT  lOOOl  - 

hod  67  ALPHA  WIND  ON  «UN,^^/B=60  DBG,  FWD*:54  DBG,  AFT«22  DBG.  MEAN.30  DEG,  


DISK  1 PAGF  2 

ACO  DATE  18  AUG  80  23.31 


DATA  POINT  1 


to 

ON 


0.4473 

0.2P66 

0.2884 

0.6712 

0.8472 

0.8730 

0.8631 


-0.0573 

-1.5008 

-1.4002 

0.7984 

0.8627 


-0,1637 

0,7642  0.0094 

. -0.2532  0.5042 

-0,0675  0.2003 


0,8624  0.3217 


0.8677  0,4420 


-0,1030  . . 0,4040 


-0.5397 

0,0774 

0,5747 

0,6988 


0,7608 

0,7532 


0.8511  0.6249  ~ ■ 0,7713 

0,7507 


0,6129  0.4212  0,4287 


0,7730  0,0068  ’ 0.3896 


0.7674  0,4231  0,3989 


0,7494 


I 


NACAL  292  RUN  7^  PATE  17  OCT  80  TIME  02.10  RFCOMP.  NO.  1 

JOB  MO,  11  LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  67  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD«=54  DEG,  AFT*=22  DEG,  MEAN-i»8  DEG, 

CMU«1 


DISK  1 


PAGE  16 


ACO  DATE  18  AUG  80  23.45 


data  point  8 


0.2388  -0.0030 
0.1749  “1,4130 

-0.1366 

0.4057  -1,3966 

0.7560 

0.8785  0.7947 

0.8866  0.8776 


0,0872 

0.7732  0,4198 

-0.0620  0,5867 

-0.0S26  0,3440 


-0.0798  „ 0.1862 


-0.2469 

-0.0457 


0.8748  0.2951 


0.8813  0.4731 


0.5848 


0.5774 


0.6881 


0.7196 


0.8623  0.6615 


0.7386 


0.7544  . 


0.4069  0.2661  0.3437  0.7699  0.1687  0.3424  0.7674  0.3883  0.3759  0.7581 


4 


NAGAL  292 

RUN  75 

DATE 

17  nCT  80 

TIME 

02.10  RECOMP,  NO.  1 

■Job  NO,  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  iOOOl 

MOD  67  ALPHA  WIND  ON  RUNf  C/B=60  DEGf  FWD«54  OEG|  AFT«=?2  DEGf  MEAN«38  DEGt 

CMU“1 


DATA  POINT  9 


DISK  1 PAGE  18 

AGO  DATE  18  AUG  80  23.46 


0,2350 

0o7766  0,3103 


0.1181  0,5430 


00 


0.1147 

0.1172 

-0.2B41 

0.3164 

0.7122 

0,8748 

^ - 0.8861 

"V  5C 


•0.0664  0,0181  0,4452 

-1.0770  ......  . 

“0,0963  . 0,3735 

-1.1599 

-0,3647 

0.8177 

0,8843 

“0,1116  0.5936 

0.8852  0.3634  ~ 

0.6079 

0,6909 

0.8861  0.5112  ^ 

0,7335 

0.6748  0.6771 

0,7083 

0.7368 

0,2965 


0.1830  0.2097  0.7755  0.1774  0.3232  0,7780  0.3586  0.3660  0.7631 


^'AC/^L  292 

JOB  fon.  11 


OAT.  TTncrao  t,h.  o2.„  rtcomp.  , 

UDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  suB  ACCT  10001 


»*nn  A-7  ii'uui 

WIWD  ON  RUN,  C/B=60  OEG,  FWD=54  OFG,  AFT-22  DrO 

CNU  = 1 ^ * am -22  DFG,  HFANt38  fJFG, 

OATA  POINT  11 


AGP  DATE  Ifl  AUG  80  23.48 


U9 

VO 


0.0477  -0,1  ft 84 
0.0i95  cppo 

0.0837 

-0.*452 

0,0006 


0,ftf.34 


0.8943  0.8953 


0.8741 


0,4285 

0.7f7.V  0,0  254 

“0,0100  0,7247 

0,2345  0,4830 


0^8965  0,4296 


0,8948  0,5870 


0,8911  0.7321 

0,2754  0,08^^*  D « — 

0.1005  0,7941  0,2022  0.2 


0,0322  0,3?«8 

-0.1738 
-0.1262 


0.6438 


0,6062 


0.60O3 


0.7641 


0.7543 


0.7236 


H2  0.7873  0.36*04  0.344^  0.7730 


:AL  292  RUN 

1 76 

DATE  17 

OCT  80  TIME 

02.23 

RECDMP 

.NO,  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

^ NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

0.21 

no  68 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG, 

AFT=22  1 

DEG,  MEAN=38  DEG, 

"a 

CMU=2 

15.06 

14.272 

SUMMARY  PAGE 

MO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

VM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THR  UST 

. . DEUL  . „ 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

1 .fi9D6 

15.3818 

3.6^  2 9 

-0.7073 

0,7613 

4645.3129 

13928.5078 

1.8990 

1.8894 

1.8937 

1 .?noo 

-79,0110 

537.3702 

1 .5401 

8.2032 

263, 1J99 

1.8175 

1.0391 

-1.7464 

2 

~?.AP5] 

15.3077 

3,1505 

-0.9269 

0.6328 

4695,0600 

12392.9881 

1.892  6 

1 .8923 

1.8045 

l.?nnn 

-73.6047 

473.2608 

1 ,3268 

8,1953 

263..1726 

1.8258 

1 .0418 

-1  .CARP 

3 

-6.6336 

15.0708 

2.6967 

-1 .0972 

0.5068 

4633,9084 

10912,8503 

1.8895 

1.8011 

1 .8928 

1.3000 

-67.8590 

413.0612 

t .1351 

8.1738 

262.3182 

1.8489 

1.0476 

-2.1449 

380 

-10.6667 

15.4113 

2.1924 

-1.1804 

0.3628 

4692.3816 

9455.7736 

1.8857 

1.BR85 

Irftons 

1.3000 

-61,7015 

361.25fD 

0*9293 

8,1638 

261.8754 

1.8050 

1,0350 

-2.2155 

5 

1 .5A?6 

15.0724 

3 . 662  5 

-0.7311 

0.7690 

4677 .6476 

13781.6968 

1,8923 

1,8883 

1 .8038 

1 .3000 

-78.7109 

529,^432 

1 ,5457 

8,1960 

263,4680 

1,8568 

1.0516 

-1  .7627 

6 

5. 5096 

15.1137 

4,1688 

-0.4812 

0.8842 

4653.2982 

15339.1121 

1.8926 

1 .8904 

1 ,8003 

1.2000 

-83.4146 

597,0847 

1 ,7698 

8.1911 

263.4559 

1.8516 

1.0501 

-1.5313 

7 

9.61BO 

15.1729 

4. 5543 

-0.2590 

0.9754 

47'*5.5137 

16566.0668 

1.8937 

1.8086 

1 .8928 

1.3000 

-86,7442 

651.5819 

1 ,9462 

8.1593 

.->2.6601 

1.0388 

1.0449 

-1.3D39 

8 

13.6206 

15.0340 

4.9802 

0,02  03 

0.9995 

4936 ,3818 

17786.5117 

1.8986 

1.8880 

1.8919 

1.3000 

89.7660 

704.8597 

2 .1481 

8.1526 

262.6999 

1.8561 

1.0495 

-1.0291 

9 

17.6344 

} 5.0568 

5.2980 

0.32  43 

1.0408 

5176.5580 

18890.5078 

1.8943 

1.8862 

1 .ft0?4 

1.3000 

86.4962 

752.3736 

2 .3153 

8,1373 

261,6581 

1.8459 

1.0448 

-0.7204 

10 

21.6721 

14.8779 

5.  6244 

0.6351 

1.0656 

5524.1062 

19741.8739 

1.8968 

1.8878 

1 .8018 

1.3000 

83.5567 

792.7673 

2 .4911 

8,1256 

261.4091 

1.8663 

1.0497 

-0.4146 

NACAL  292  RUN  76  DATE  17  OCT  80  TIME  02.19  RECOMP.  NO.  1 

JOB  ^'0,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  Sl*B  ACCT  10001 

MOD  68  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AFT*=22  DFG,  MFaNc38  DFG, 

CMU=2 

DATA  POINT  I 


DISK  1 PAGF  2 

ACP  DATE  18  AUG  80  2P.55 


00 


0.3115  -0.0475 
0.1415  -3.2300 

0.0372 

0.5505  -3.5839 

0,8506 

0.9090  0.7634 

0.9000  0,8969 


-0.3857 

0.7941  0,0632 

-0.6«'55  0.3A68 

-0.ft092  0.0970 


0.8977  -0.1137 


0.8975  0.1531 


-1.3715 

-2.7321 

-1.7224 

0,3144 


0.8538 


O.ROOO 


0.7814 


0.64C4 


0.8828  0.4522 


0.7968 


0.7342 


0.A326  0.2439  0.3004  0.7864  0.0335  0.2296  0.7963  0,2464  0.2520  0.7920 


NACAL  292  RUN  76 
JOB  Nn,  11  I non 


HATi;  17  nCT  00  TIHF  02. RFCO«P.  ND,  1 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


MOn  6B  ALPHA  WIND  ON  RUM,  C/B=60  DFC.  s:wox=54  npr  apt 

CMU=2  ^ AFT*=22  deg,  ME/M«=38  DEG, 


DATA  POINT  7 


DISK  1 


PAGE  14 


ACO  DATE  19  AUG  flO  0.07 


-0.0610  -0,0073 
“D.1299  -2,9f;35 

-0. 57^.0 

0.9062 


“0,4445 

0.790A  0.0255 

**0,613'^  0,?034 

-0,7358  0.0271 


0,8994  -0,0358 


0,8960  0,2408 


0,  B893  0,4846 


0.1042  -0.01B9  0.1400  0.7926  0.1253  0.1260  0.0050 


-1.1482  0,8804 


-?.?356 

-1,4045 


0.4012 


0.7960 


0.790? 


0.6610 


0,7464 


0.7966 


0,1706  0,1564  0,8044 


I 


383 


RUN  76 


17  nCT  80 


N/'CAL  292 
JOS  Mn,  11 


rate  17  ncT  80  time  0? 


'»  ..  .L,«  . 

CMj=2  ^ AFT=22  deg,  MF/iN=38  DFG, 

rata  point  a 


1 PAGE  16 

AGO  DATE  19  AUG  fin  O.Ofi 


“0.2458  -0.1055 
""ofawB  0.9037 


“0.4230 

0.7P79  0,0410 
“0.5312  0,3310 
-0.6A7I  -G.0C06 


0.8977  -0,0135 


0.9015  0.2684 


C.8949  0.53  08 


-0.1073  -0.0977  0.7809  0.1407  0. 


0813  0,8037 


“1.0055  0.aa53 

-1 ,9902 
“1.1848 


0.4279 


0.7943 


0.7737 


0,6ft44 


0.7596 


0,7971 


0.1334  0,1228  o. 


7951 


NACAL  292 

RUN  76 

DATE  17  nCT  80 

TIME 

02.22 

RECDMP. 

NO.  1 

DISK  1 

PAGF 

20 

J08  MO.  11 

LDGR  ACCT 

31302  CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE  19 

AUG  80  0 

.20 

HOD  68 

ALPHA  WIND  ON  RUMt 

C/B=60  DEG,  FWDS56 

DEG,  AFT»22 

DEG,  MEANS38 

DEG, 

CMU=2 


DATA  POINT  10 


u> 

c» 

•{> 


-0.2?3C 

O.TPnfi  0.0528 

-0,2‘9P.  0,3612 

-0.5021  -0.3668  -0,5226  -0.0061 

-0.5236  -2.0720 

”0,6618 

-0.2A28  -2.1855 

0.3312 

0.7692  0.7709 

0.PB16  0.9012 

0.6963  0.0956 


0.9026  0,3932 


0,8970  0.6071 


0.0825  -0.6100  -0.3550  0.7839  0.0926  -0,0166  0,7966 


-0.7138  0,7650 

-1.5536 

-0.8619  0.B18CI 


0.6916 


0.7866 


0.7152 


0.8017 


0,7776 


0.0813  0,0782  0.7966 


I 


NACAL 

?92  RUN  77 

DATE  17 

nr.T  80  TIME  02.33 

RFCOMP 

. MQ . 1 

DISK 

1 PAGF  22 

JOB  MO. 

11 

LDGP  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

17.0? 

MOD  69 

ALPHA  WIND  ON  RUM, 

C/B«60  DEG,  FWD«=54  DEG, 

AFT=22  1 

DEG,  MEANe38  DEG, 

Pt 

CMU=4 

s 

14.67 

14.272 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

P H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPr.BH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THR  UST 

OELAL  . 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

2.0A01 

7.6513 

5,09(3 

-2  .3  079 

0.9801 

6131.5186 

9761.4133 

1,9475 

1 .t-f  68 

1.9418 

1 .?nno 

-65.6438 

403. 1075 

1 .9290 

0.1328 

268.9822 

3.7343 

1.4921 

-3.RO01 

? 

-?,?■ 2? 

7,8643 

4.3499 

-2  ,5  093 

0.8344 

6024.0659 

8999.7893 

1.9488 

l.c./,A6 

1.9434 

1.3000 

-60.0210 

371.7966 

1 .6552 

8.1202 

268.7747 

3.6303 

1.4701 

-3.9794 

p 

-6.A11A 

7,960? 

3.6241 

-2  .7105 

0.6810 

5967.9251 

8121.0009 

1.9511 

1 . 94 «0 

1.9447 

1 .?ono 

-53.2061 

339.1429 

1 .3882 

0.1340 

269.6064 

3.5977 

1.4644 

-4.1750 

L ^ 

CD 

-10.AB75 

7.8694 

3.0323 

-2  .9016 

0,5107 

6010.3297 

7247.1555 

1.9472 

1.9472 

1.9473 

Ui 

1 ,?nnn 

-46.2618 

310.9225 

1.1702 

8.1335 

269.5858 

3.6389 

1.4733 

-4.3750 

1 .907? 

7.751<^ 

5.0960 

-2  .2501 

0.9789 

60B1.0846 

9924.3129 

1.9431 

1.9504 

1,9509 

l.?non 

-66.1007 

406.7717 

1 ,9335 

8.1437 

270.2166 

3.7027 

1.4870 

-3.74  52 

r 

6 ' 

6.0332 

7. 6705 

5.8193 

-1  .9401 

1.1293 

6125.3208 

10793,5019 

1.9475 

1.9-427 

1.9510 

1.3000 

-71.5618 

443.4198 

2 .2111 

8.1233 

269.4125 

3.7270 

1.4907 

-3.4309 

7 

10,1576 

7.7748 

6,3349 

-1  .5  762 

1.2432 

6217.7873 

11609.8661 

1,9482 

1,9.396 

1.9445 

1.3000 

-76.0270 

477.  8081 

2.42  60 

8.1324 

269,5441 

3.6826 

1.4834 

-3.0597 

8 

H.1537 

7.5934 

6.9364 

-1  .2  490 

1.3462 

6299.0403 

12210.6456 

1.9496 

1 ,93«>6 

1.9423 

1.3000 

-79.7923 

503. 8281 

2 .6676 

8.1075 

268,8075 

3.7603 

1.4974 

-2.7464 

o 

IB.2530 

7.A27P 

7.6175 

-0  .0313 

1.4586 

6481.2303 

12937.2519 

1 .9409 

I.  ^-4  08 

1.9430 

1.3000 

-83.7718 

53  5,  ('276 

2 ,94  94 

8,1163 

269.3546 

3.8520 

1.5164 

“ 2, 34 77 

10 

22.3861 

7.A375 

8,0664 

-0  .3  43  9 

1.5253 

6624.1240 

13663.8149 

1.9523 

1.9422 

1.9427 

1.3000 

-87.5587 

565.2999 

3.1700  _ . 

0.1070 

269,2349 

3.8453 

1.5140 

-1.8579 

o 


MACAL  292 

RUN  77 

DATE 

17  nCT  80 

JOB  NO.  11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

MOD  69  ;iLPHA  WIND  ON  RUNt  C/B=60  DEG,  FWD=54 

CMU=-!f 


TIME  02.29  RECOMP.  NO.  1 

1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  AFT«?2  OEG,  MEAN=38  DEG, 


DISK  1 PAGP 

ACO  DATE  19  AUG  80  16.^ 


data  point  1 


-0.1812 

0.3851 

-0,0948 

-1.1810 

0.1302 

0.0215 

n.G';?7 

.16*5 

1801 

1.3829 

0.4378 

0.4432 

-0.0157 

— 3 . 6061 

-4.1306 

0,3072 

0,4409 

-1.4031 

-0.0403 

0.4A01  -0.6185 


-1.7985  0.4324 

-3.4866 

-2.3782  0.3984 

-0,1600 

0.3855 


0.4368  -0.3320 

0,4293  0.0000 


0.2315  • 


0.3*117 

0,3163 


0.0326  -0,0351 


-0.0200 


0.3880  0,0141  -0,0885  0.3812 


-0.0594  -0.0600  0,3849 


1 


f"AC/L  292  RUN  77 


JOB  NO.  11 


PATE  17  OCT  80  TIME  02.31  RFCOMP.  NO.  1 


LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 


niSK  1 


SUB  ACCT  10001 


Knr,  EP  alpha  «,Ho  on  RUN,_^C/B=60  deg,  EWD=54  deg.  APT  = 22  OEG.  hean.38  peg, 
OATA  POINT  7 


ACO  DATE  19  AUG  an  16.B9 


-0.1612  -0.0569 
-0.2734  -3.4466 

-0.5760 

*0»05^9  Qf<Rl 

0.P748 

0.4365  0.3133 

0.4602  0.45L9 


-0.3271 

0.4025  -0.1176 
-1.0921  0.1141 
-1.2646  -0,0978 


0.4594  "0.5559 


0.4560  -0.2300 


0.4507  0.0506 


-1.7239 

-3.2138 

-2.1756 


-0.1054 


0.4450 


0.40B1 


0,3‘65 


0.2616 


0.0610  -0.1843  -0.0,85  0.3904  0.0259  -0.1479  0.3960  - 


0.3426 


0 .402B 


0.1133  -0,1115  0.3972 


i 


r-AC/L  292  RUN  77  DATE  17  DCT  80  TIME  02.32  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  69  ALPHA  WIND  ON  RUM,  C/B=60  OEC7,  FW0=54  OEG,  AFT*=?2  DFG,  MFANb30  DEG, 

CMU=4 


DATA  POINT  8 


DISK  1 PAGF=  16 

ACO  DATE  19  AUG  80  17.00 


-0.3888 

0,3920  -0.1480 

-1.0332  0.0770 

-n,?lB?  -0,1243  -1.2282  -0.1907 

-0.3523  -3.3368 

-0.7482 

-0.1746  -3.7668 

0.1909 

0,4081  0.2973 

w 0.449?  0.4527 

c» 

0.4515  -0.5100 


-1.7136  0.4398 

-3.1313 

-2.0871  0.3990 

-0.0865 

0.389ft 


0.4455  -0.2168 

0.4477  0.0605 


0,2567 


0 ,3954 

0.3312 


0.0505  -0.2710  -0.1461 


0,3960  0.0166  -0,1728  0,3923 


0.1418  -0.1515  0,4009 


NAC^L  ?92 
JOB  NO,  11 
MOD  69 


run  77  HATE  17  OCT  80  TIME  02.33  RECOUP.  NO.  1 

LDRR  ACC7  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWOoSA  DEG.  AFT=22  DEG,  MEAN=30  DEG. 


DATA  POINT  10 


IjO 

00 

VO 


“0.60A5  -0.3165 
-0.5827  -2.8038 

-n.5893 

•0.253A  -3.4739 

0,0565 

0.3662  0.2578 

0.4341  0.4470 


-0,4308 

0.3954  -0.1627 

-0.9879  0.0777 

-1.1474  -0.1420 


disk  1 PAGE  20 

ACO  DATE  19  AUG  80  17.01 


0.4520  -0.4586 


0,4503  -0.1374 


0.4495  0.0996 


-1,5729  0,4342 

-2.8912 

-1,9470  0,3951 


-0,0331 


0,3r60 


0.2692 


0,33  84 


0 .30  99 


'0,0291  -0.5196  -0,4475  0.3904  0.0326  -0.2486  0.3904  - 


0.2019  -0.2037  0.3929 


I 


ACAL 

292  RUN  78 

DATE  17 

nCT  80 

TIME  02.43 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  20 

HB  «0, 

11 

LDGR  ACCT 

t 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

19.27 

'lOD  70 

ALPHA 

WIND  ON  RUN,  C/Bs60  DEG,  FWD=54 
CHU=0,  AUGMENTOR  2 

DEG,  AFT=22  1 

DEG,  MEANn38  DEG, 

S 

SUMMARY  PAGE 

14.82 

14.296 

r Nn 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAL 

CMH 

wj=T 

YM 

. THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

COR 

PTPC8H 

CDHR 

PTPACH 

1 

0. 1985 

1. ?nno 

10.  •'06  5 
53*1 546 

0.4057 

73.7019 

0 .3  040 
0.2650 

0.1279 

0.3716 

-615.3188 

1.4988 

1616.2148 

0.0103 

0.9839 

n.0395 

0 . «95  0 
0.2644 

0.0819 

2 

-P.7A74 
I .3000 

11.0168 

38.8034 

0.2373 
56.  6591 

0 .2  952 
0.1493 

0.0258 

0,0427 

-651,9319 

0.2174 

1062.9803 

0,0014 

0,9905 

0,0044 

0.9961 

0.2907 

n.9«64 

p 

-7.7727 
1 .?noo 

10.8644 

11.9243 

0,0614 
43. 8317 

0 .2  907 
0.02  83 

-0  ,08  54 
0.0426 

-652.2145 

0,1853 

359.8865 

0.0012 

0,9904 

0.0045 

0.9968 

0.2862 

0,9902 

390 

-11.R7B3 

i.?nno 

10.7746 

-43.4759 

-0,2825 

60,0719 

0 .2  98  0 
-0,2005 

-0.2141 

0,1076 

-477.1844  -1061.0587 
0.4219  0.0028 

0.9'’05 

0.0114 

0.9972 

0.2865 

0.9029 

5 

1.2000 

10.7600 

53.6422 

0.4249 

77,0096 

0 .3128 
0.2781 

0.1277 

0.5101 

-666.4390 

1.6190 

1658.0519 

0.0110 

0.9904 

0,0550 

0.996/. 

0,2578 

0,9036 

e 

'•,1286 

1.2000 

10.6671 

60,7377 

0.5886 

97.7211 

0 ,3298 
0.3909 

0,2260 

0.4259 

-465 .8761 
1.4233 

2191.0989 

0.0098 

0.9895 

0.0454 

0.9950 

0.2843 

0.9041 

7 

P.1A05 

1.2000 

10.6548 

66.3263 

0.7730 

122.0913 

0 .330  9 
0,5179 

0.3269 

0.4964 

-374.2364 

1.6496 

2690.4128 

0.0114 

0,90'‘fl 

0.0530 

n.f-94c 

0.2858 

0.9046 

8 

16.0386 
1. . ?nno 

10.4233 

67,1675 

1.1310 
173.662  5 

0 .4762 
0.7720 

0.4543 

0.0745 

-319,0736 

0.1665 

4130,8759 

0.0011 

0 .9950 
0,0080 

0.9961 

0,4681 

0.99B3 

19.9166 

1,2000 

10.4786 

61.7966 

1.0959 

176.9161 

0 .5  877 
0,7560 

0.4427 

0.3784 

-180.7605 

1.1011 

4175.7637 

0.0077 

0.9942 

0.0407 

0,9945 

0.5469 

0.9074 

J 


MACAL  292 
JnB  NO,  11 
MOD  70 


RUN  76  PATE  17  nCT  80  TIME  02.39  reCOMP,  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 
ACPHA  NlNO  ON  ,C/B=60^_OE^^^^  „E0.  APT.22  OPO,  HEAN-BB  OPO. 


OATA  POINT  1 


C> 

DISK  1 PAOH  p 

AGO  DATE  19  AUG  80  18.57 


0.^785  0.5063  0.5341 

0.4538 
0.A235 
0.51 6P 
0,5737 
0.5787 
0.488? 


0.0018 

0 .4377 

0.4575 

0.5440 


0,4066 

0.5176  0.4827 

0,3730  0,5105 

0.4581  0,4824 


VO 


0.52B4 

0.5393  0,5513  0.5585 

0.5744  0.4519 

0,5773  0.4500 


0.5532  0.4442 


0.4853  0.4782 

0.4599 

0.3703  0.4825 


0.4687 

0.4831 


n ,4'  nfl 


0.4838 

0.4828 


0.5249  0.5156  0.5218 


0,5082  0,0370  0.5286 


0,5199  0,5218  0,5168  0.5162 


NACAL 
JOB  MO, 
MOn  70 


292 

RUN  78 

DATE 

17  nCT  80 

TIME 

02.42  RFCOMP.  ND.  1 

11 

LPGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AFT=22  DEG,  MFAN=38  DEG. 

cru=0,  A UGH EN TOR  2 


DATA  POINT  7 


DISK  1 PAGF  1-!^ 

AGO  DATE  19  AUG  RO  19,23 


0.4470  0.4785  0.5230 

0.4031 
n.24f 5 
0.3462 

0.5069 

0.6013 

0.5809 

0.5634 

0,5660  0,5674  0.5674 

u> 

ro 


0.4002 

0.5172  0,4876 

0,3872  0.5141 

0*2027  0.4564  0,4799 

0 ,4402 

0 .4  556 

0.5620 

0.5761  0.4545 

0,5801  0.4530 


0.5696  0,4372 


0.4927  0.4709 


0.4364 

0,3653  0.47f'B 


0.4513 

0,4664 


0.4856 


0,4830 

0.4751 


0.5100  0.4779  0.5057  0.5292 


0,1768  0.5150  0,5)99  0,5261  0,5082  0,5131 


393 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 


RUN  78  DATE  17  OCT  80  TIME  02,42  RECOUP.  NO.  1 

LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


HOD  70  ALPHA  WIND  ON  RON.  C/B=60  OEG»  FWD=54  DEGf  AFT«=22  CFG.  MEANc3fl  DEG, 

CFU=0,  AUGMENTOR  2 ' 

DATA  POINT  9 


DISK  1 
AGO  DATE  19 


0,4334  0,4500  0.5199  0.1928 

0,3°44  Q 4507 

0.2126 

^'•'213  n AAtt. 

0.3  f 60  0.4463 

0,5227  Q acna 

0.5902 

0.5B26 

0.5778  0,5702  0.5628 

0,5758  0.4585 

0,5762  0,4641 


0,4499 

0,5088  0,4553 

0,436  3 0,4978 

0.4452  0,4678 


0.45^3 

0.4587 

0.4606 


0. 


0.4618 

0.4571 


0,5643  0.4715 


0 


PAC-F  1« 
AUG  80  1<J.?6 


,4505 

0.4656 

0,4(1?  1 
0.4732 

.4640 


0.4618  0.4581 


0.4599  0.5088  0,1990  0.4661 


0,5075  0.4686  0,4704  0.5094 


NACAL  292  RUN  7R  DATE  17  HCT  80  TIME  02 .A1  RECUMP.  NO,  1 DISK  1 PAGE  10  } 

JPB  NO.  11  \DGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  19  AIIG  80  19.2? 

MOD  70  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD»54  DEG,  AFT=22  DEG,  MEAN»38  DEG, 

CKU=0,  AUGMENTOR  2 


r;ATA  POINT  5 


0.4041 

0.5247  0,^868 


0.3882  0.5165 


0.5032  0.5181  0.5292 

0.1694 

0.4571 

0.4803 

0,4624 

0.4562 

0.4055 

0.5329 

0 .4519 

0.5«^60 

0.5827 

0.5545 

0.4893 

0.5277 

0.5455  0.5554  0.5578 

0,5730  0.4494 

u> 

0.5773  0.4514 


0,5554  0,4431 


O.AB^’O  0.47f»4 
0.4463 

0,4074  0.4845 


0.471R 

0.4751 


0.4  ; HD 


0.4  833 

0.4817 


0.5422  0,5385  0.5267  0,5329  0.1397 


0.5193  0,5113  0.5354  0.5292  0.5119 


JAC/L 

292  RUN  79 

PATE  17 

nCT  80  TIME  02.55 

RECDHP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

OB  NO. 

11 

LOGR  ACCT 

t 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

19.48 

rno  71 

ALPHA  WIND  ON  RUNf 

C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG, 

AFTt?2  DEG,  MEAN»38  DEG, 

CMU=1,  AUGMENTOR  2 

5 

14.83  14.296 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLK 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

• THTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

1 

1.5S83 

10.7392 

2.5221 

-0.2216 

0.5803 

2023.3964 

9747.2932 

1.3987 

1,3024 

l.?non 

-84.9774 

369.1337 

1 .5  768 

5.4651 

i:'0.6?25 

0.8959 

0.5811 

-0.8028 

2 

-2.5319 

10.5044 

2.1639 

-0.3743 

0.4S52 

2028,6060 

8401.3779 

1 .3965 

1.3947 

1.3875 

1.3000 

-80.1854 

313.1769 

1 .3462 

5.4603 

130.5831 

0.9156 

0.5  874 

-0.9618 

3 

-6.6924 

10.7274 

1.7093 

-0.4842 

0.3151 

2099.2957 

7117.4429 

1.4012 

1.3ono 

1 .3903 

1.3000 

-74.1818 

258.7424 

1 .0655 

5.4563 

130.9791 

0.8993 

0.5R11 

-1.06'j3 

4 

-10.7404 

10.6730 

1.3636 

-0.5780 

0.1845 

2300.2057 

5853.0501 

1.3996 

1.3921 

1.3000 

-67.0274 

214.6034 

0.8525 

5 .4908 

131.9102 

0.9103 

0.5865 

-U164S 

^ LiJ 

" VO 

1 .6398 

10.4936 

2.5608 

-0.22  93 

0.5666 

2020.7979 

9650.5098 

1.3995 

1 ,3963 

1.3906 

Ul 

1 ,3000 

-84.8824 

366.2834 

1 .5  904 

5.4831 

131.5962 

0.9237 

0.5909 

-n.f'’02 

6 

5.6822 

10.3730 

2.9529 

-0.0820 

0.7270 

1965.5)91 

10871,7204 

1.3986 

1.3960 

1.3903 

1.3000 

-88.409? 

416.0086 

1 .8494 

5.4589 

130.997  5 

0,9302 

0.5919 

-0.6739 

7 

9.7710 

10.5556 

3.2895 

0.1078 

0,8338 

1947.6353 

12189.2952 

1.399? 

1.3960 

1.3f»fl0 

1.2000 

88.1226 

471.6601 

2 .0778 

5.4638 

131.1068 

0,9143 

0,5874 

-0,4795 

8 

13.8613 

10.4798 

3,  6539 

0,3465 

0.9477 

1938.5610 

13375.5531 

1.3993 

1.3971 

1.3893 

1.3000 

84.5819 

522.1938 

2 .3353 

5.4763 

131.5955 

0.9249 

0.5911 

-0.2446 

9 

17.9118 

10.3160 

3.  982  8 

0,57  00 

1.0379 

2038,9367 

14322.8976 

1.3992 

1.3962 

1.3886 

1.3000 

81.8544 

563.4803 

2 ,5  729 

5 ,4455 

130 .8020 

0.9339 

0.5  926 

-0.0229 

10 

22.0469 

10.4358 

4.2137 

0.82  61 

1.0919 

2131 .7465 

15371.1791 

1.3987 

1.3966 

1.3889 

1.3000 

78,9069 

608,3545 

2 .7695 

5.4679 

131.5766 

0,9287 

0.5920 

0.2341 

• i-  XU  t*c, 


NACAL  292 

RUN  79 

DATE 

17  nCT  80 

TIME 

02  .51 

RFCOMP 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

MOD  71  ALPHA  WIND  ON  RUNt  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AFT«22  0F6,  MEAN«38  DFG, 

CHU=1,  AUGHENTDR  2 


DATA  POINT  I 


DISK  1 PAGE  ? 

AGO  DATE  19  AHG  RO  19. 


-0,0682 

0.5418  0.0936 

-0.2720  0.3053 

0.3671  0.4204  0.4656  0,0712  -0.2586  0.0812 

0.3133  -1.5106 

0.0959 

0.23  65  -1  .5891 

0,4513 

0.6062  0.5801 

0.6094 

0.5908 

0.5988  0.5976  0.5971 

0.6062  0.0862 

0.6086  0.2082 
to 
VO 
Ov 


0.5969  0.3738 


-0.69-  0,55ni 

-1.3347 

-0.8009  0.5437 


0.2«316 

0.4677 


0.5469 

0.5106 


0,4470  0.3814  0.3225  0.5343  0.0792  0,3479  0.5436  0.3504  0,3170  0.S2S1 


MACAL  292  RUN  79  DATE  17  nCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

mod  71  ALPHA  WINO  ON  RUN,  C/B=60  f)EG,  FWD*:54 

CNU=1,  AUGMENTOR  2 


TIME  02.53  RFCOMP,  NO,  1 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,  AFT*=?2  DFG,  MFANb38  DEG, 


DATA  POINT  7 


2T 

disk  1 FAGF  14 

ACCl  DATE  19  AUG  BO  19.44 


0.2736  0.3609  0.4309 

0.1907 
-0.2513 
“0.127P 
0.1770 
0,4613 
0.6047 

0.6152 

^ 0.6106  0,6072  0,6024 


-0.1322 

0.5363  0.0709 

-0.2500  0.2851 

0»0Q19  -0.2140  0,0820 

-1  .5550 

-1  .5234 

0,5814 

0.6056  0,1077 


0,6072  0.2523 


0.6028  0.3870 


-0,6451  0.5565 

-1 .2246 


-0.6658 


0.S344 


0.31B3 

0.47  or. 


0 ♦ 52  63 


0.5417 


0,50  .'6 


0.4526  0.3219  0.3182 


0.5454  0.1213  0,3194  0 


5479  0.3232  0.2872  0.5330 


[2. 


N'AC/'L  292  RUN  79  PATE  17  OCT  60 

JOB  MO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

NOD  71  ALPHA  WIND  ON  RUNt  C/B=60  DEG,  FWD=54 

CMU=1,  AUGMENTOR  2 


TIME  02.54  RECOMP.  NO.  1 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  AFT=22  DEG,  MEAN*38  DEG, 


DATA  POINT  P 


DISK  1 
ACO  DATE  19 


0,1869  0,2309  0.4037 

0,2117 
-n,ni52 
-0.1570 
0.0390 
0.3082 
0,5702 

0.6143 

0.6149  0.6090  0.6022 


Lo 

VO 

00 


-0.1107 

0,53f>9  0,0792 

-0,3116  0.2960 

P*0T92  -0.0485  0,0997 

-1.1053 

-1.2739 

0.5473 

0.6089  0,1480 

0.60B3  0.2621 

0 .6000  0,4209 


-0.5630  0, 

-1.1302 
-0.6323 

0.3553 

0.4870 

0, 


PAGE  16 
AUG  80  19,45 


5A42 

0.5358 

0.5262 

0.5403 

.5209 


0,4569  0,3145  0,3064  0,5355 


0.1349  0,318? 


0,5386  0.3182  0.2928  0.5380 


MAC/L  292 
JOB  NO.  11 
NOD  71 

)ATA  POINT  10 


RUN  79  DATE  17  OCT  80  TIME  02.55  RECOMP,  NO.  1 

LDGR.ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/R=60  DEG,  EW0=54  DEG,  AFT«?2  OEG,  MEAN*=38  DEG, 

CMUnl,  AUGMENTOR  2 


DISK  I 
ACO  DATE  19 


-0.0107 

0,5356  0.1331 

-0,1837  0.3396 

0.0060  0.0761  0,2897  0,0458  -0.0429  0.1158 

0.0730  -0,9927  . . 

-0.0772 

-0.3591  -1,0681 

•0.2318 

0.1594  0.49,10 

0.A511 

0.5993 

0.6100  0.6131  0.6053 

0.6096  0,2124 

0,6100  0.3316 

LO 

VO 

VO 

0.6  044  0,4480 


-0,3864  0 

-0.8588 
0.4686 

0.3864 

0.5020 


PAGE  20 
AUG  80  19.47 


5406 

0.5329 

0.5259 
r .5395 

.5270 


0.3046  0.2179  0.1962  0,5442  0.1523 


0,2985  0,5386  0,3033  0.2860  0.52B7 


\CAL  292  r^UN  80 

DATE  17 

OCT  80  TIME 

03  .47 

RFCOMP 

.NO,  1 

DISK 

1 PAGE  26 

'JB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

21.48 

<0D  72 

ALPHA  HIND  ON  RUN, 

C/B=60  PEG,  FWD=54  DEG, 

AFT*=22  DEG,  HEANc38  DEG, 

CHU=2,  AUGHENTOR  2 

14.85 

14.296 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

COH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

HFT 

'THTH 

CMUTH 

CDR 

CDKR 

1 

2.00^5? 

10.6612 

3.2416 

-0  .9516 

0.7218 

5574.7726 

12593.3838 

1.9264 

3 .‘^^•27? 

1.9266 

l.?non 

-73.6386 

488,  9929 

1 ,87 05 

8. 2188 

269.4066 

1.8613 

0.8765 

-1.8282 

? 

-2.2AB3 

10.4B12 

2.76<^5 

-1  .1 71 4 

0.5773 

5517.2234 

11059.2460 

1.9270 

l.«246 

1.9284 

l.?noo 

-67.0731 

427.8923 

1 .5925 

8.2247 

269.9243 

1.8969 

0.8860 

-2.0575 

3 

-6.4806 

10.6953 

2.2153 

-1  .2  731 

0,4374 

5585 .1?68 

9790.5314 

1.9343 

l.<257 

1 .^2'4 

l.'ono 

-60.1593 

378.4571 

1 .2875 

8.2281 

270.6113 

1.8295 

0.8705 

-2.1437 

A 

-10.5123 

10.5390 

1 .8006 

-1  .4471 

0.2794 

5801.7^80 

8255.8484 

1.9288 

l.‘^279 

1 . '000 

-51.2113 

330.5217 

1 .04  86 

8.2039 

270.2802 

1.8890 

0.8841 

-2.3313 

5 o 

1.R13? 

10.6522 

3.1727 

-0  .9800 

0.7055 

5589.5669 

12398.0747 

1.9263 

3 ,«261 

1.9207 

1.3000 

-72.8349 

480,2098 

1 .83  02 

8.1935 

269.9835 

1.8669 

0.8792 

-1.8552 

6 

6.0139 

10.4754 

3.6929 

-0.7721 

0.8546 

5568.6860 

13005.2046 

1.9250 

l.«^?33 

1.9292 

1 . ?.non 

-78.1896 

536.  5524 

2.1339 

8.1742 

269.7430 

1.896' 

0.8854 

-1.6576 

7 

1.9800 

10.8560 

3.1517 

-0.9477 

0.7127 

5577 .8398 

12504.2716 

1.9303 

3.5250 

1.92 AO 

1.3000 

-73.2627 

485.0512 

1 .82  36 

8.1870 

269,8523 

1.8309 

0,8693 

-1.8171 

e 

5.9716 

10.5645 

3.6655 

-0  .7754 

0.8712 

5563,3919 

13789.9350 

1.9279 

3.5225 

1.9284 

1.3000 

-78.0555 

537.3613 

2.1192 

8el685 

269.5  317 

1.8791 

0,8806 

-1.6560 

o 

10.0070 

10.4598 

4.1491 

-0  .5434 

1.0113 

5611.9212 

1516^.1495 

3 .9302 

1 .«^?37 

1.9229 

1 .3000 

-82. 5374 

594.2186 

2.4092 

8.1618 

269.4445 

1.8974 

0,8846 

-1.4281 

10 

14.2530 

10,4046 

4,5813 

-0  .2605 

1.1361 

5675.0432 

16409.4015 

1.9293 

3.9225 

1.9265 

1.3000 

-86,7449 

648,1696 

2,6852 

8.1721 

270.0824 

1.9120 

0.8890 

-1.1496 

ftC/'L 
DB  NO. 

I'OD  72 

i 

r NO 
11 
12 


292 

RIJN  80  PATE 

17  OCT  80 

TIME 

03.47  RECOMP.  NO.  1 

DISK 

1 

PAGE  27 

11 

LDGR  ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG 

80  21.40 

ALPHA  WIND  ON  RUMf  C/B=60  OEGf  FWD=54  DEG|  AFT«=22  DEG,  MEAN=38  DEG, 

CMU=2,  AIJGMENTOR  2 


SUMMARY  PAGE 


ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CHH 

YM 

RL 

PTPFCH 

DTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

. . DELAL  . 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

COHR 

IB. 2040 

10.1017 

5,0508 

0.0424 

1.2552 

5783,8208 

17503.6023 

1 .9209 

1.9252 

1.9278 

1.3000 

89,5100 

698.1 078 

2 .9867 

8«1608 

270,0981 

1.9540 

0,8903 

-0.8558 

22.5401 

10.0649 

5.4790 

0.3819 

1.3653 

5966.5157 

18775.91 

1.9287 

1.9235 

1.9294 

1.2000 

86.0126 

750.4836 

3 .2800  . 

8,1622 

270.4025 

1.9V--: 

0 .9047 

-0.5228 

4N 

O 


MAC^L 
JOB  MO, 
MOD  72 


292  RUN  no  date  17  OCT  80  TIME 

LDOR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  A 

CMU=2,  AUGMENTOR  2 


03.44  RECOMP.  NO. 

SUB  ACCT  10001 
FT <=22  DEG,  MFAN=38  DEG, 


DATA  POINT  5 


D 

niSK  i PAGE  in 

ACO  DATE  10  AUG  BO  21.10 


n O.37B0  0.4381  0.2054 

0.0160  3.4440 

0.1670 

0.A201  ~3.9969 

0,5675 

0.6156  0.3985 

0.6006 


-P“ 

o 

M 


0.6045  0,5988  0.5958 


-0.0791 

0.5357  -0.0648 

-1,0829  0.2385 

-1,2188  0.1111 


0.6065  -0.4884 

0,6014  -0,2123 


0,5916  0,1418 


-1,6441  0,5 

-3.4477 

-2.3546  0.5539 


-0  ,0393 

0 , 5 3 .'s  8 

0.3  747 


0 . 5474 

0.4738 


0.2712 


0.2753 


0,2722  0,5383  0,0754 


0.2475  0.5346  0.2679  0.2475  0.5482 


^lAC;^L  292 


RUN  PO 


DATE  17  nCT  80 


TIME  03.45 


RECDHP.  NO.  I 


PAGE  IP 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  19  AUG  80  21.44 


MOD  72  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/R  = 60  DEG,  FW0=54  DEG,  AFT*=P2  DEG,  MEAN  = 38  DEG, 

CMU=2,  AUGMENTOR  2 


DATA  POINT  9 


0,2450  0.3013  0.3514  0.1850 

0.1175  -3.4191 

-0.36rl 

-0.2396  -4.0304 

0.0674 

0,4263  0,3719 

0.6006 

0.6237 

0,6193  0.6149  0.6063 

0.6136  -0.451  1 


0.6115  -0.1655 


-0.1905 


0.5453  -0.0668 


-1.0444  0.1916 

-1.2345  0.0897 


0.6049  0.1599 


-1.6161 


-3.3364 


-2.2536 


-0.0095 


0.5827 


0.5539 


0,539' 


0,3922 


0,6825 


0,3997  0.2202  0,2004  0,5501  0.1058  0,2178  0,5445  0,2537  0.2252  0,5439 


4 


N/'CAL  292  RUt‘^  BO  DAfE  17  OCT  80 

JOB  NO,  11  LQGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOD  72  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/R=60  DEG,  FWD=54 

CNU=2,  AUGMENTOR  2 


TIME  03. A6  RFCOMP.  NO,  1 

1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,  AFT=22  DEG,  MFAN«=38  DEG, 


DISK  1 PAGF  20 

ACO  DATE  19  AUG  BO  21, A 


DATA  POINT  10 

-0,1403 

O.BBOH  -0.0956 
-1.0028  0,1863 

0,0717  0.1905  0.3539  0.1522  -1.1885  0.0908 

0»1361  -3.1216 

-0  .OR 33 

-n,27P5  -3  .7798 

-0.0 A92 

0,3083  0.2499 

0.547B 

0.6200 

^ 0.6200  0.6094  0.6028 

o 0.6070  -0,4219 

0.6070  -0.1551 


0.5993  0.1897 


-1,5377  0,5720 

-3.2317 

2.1843  0.5460 


-0.0003 

0.3913 


0.52‘.l 


0.5337 

0.4854 


0.3904  0.1967  0.1670  0.5315  0.1225  0.2128  0.5247  0.2184  0,2301  0.5451 


NACAL  292  RUN  80  OATF  17  nCT  flO  TIMF  03.47  RECOMP.  MO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACr.T  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

mod  72  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/R=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AFT=22  DEG,  MEAN=38  OFG, 

CMU=2,  AUGMENTOR  2 * 

DATA  POINT  12 


DISK  1 
AGO  DATE  19 


4N 

O 


-0.0596 

0.5357  -0,0525 


“0.0291  -0.0176  0.2A50  0.1361 

-oTSc'^r'’  -3.5216 

C.0556 

0,3932  0.21/1 
0.5935 

0.6113  0.6097  0.6008 

0.6090  -0.3645 


0.6023  -0.0727 


-0.986  9 
“3  *0961 


0.2411 

0.0868 


-1.4258 

-3.0170 

•2.0243 


0.0467 

0.4071 


0.5994 


0.2232 


Cl 


PAGF  24 
AUG  RO  21.4  7 


.5512 

0,5367 

0.521 7 
0.5249 

1.4912 


0.3564  0.1392  0.1039  0.5296 


0.1571  0.1695  0 


5235  0.1874  0.1868  0.5346 


MCAL 

292  RUN 

1 81 

DATE  17 

OCT  80  TIME 

■ 03.58 

RECOHP 

.NO.  1 

DISK 

1 PACr  ?? 

lOR  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

19  AUG  80 

22.37 

MOD 

73  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

C/B=60  DEG,  FWD«=54  DEG, 

AFT«=22  i 

DEG,  MFAN»38  DEG,. 

Ft 

CHU=A,  AUGMENTOR  2 

s 

14.56 

14.287 

SUMMARY  PAGE 

'T  NO 

ALPHA  H 

P H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

HFT 

. THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

2.28^0 

6.4281 

4.4685 

-2  .5264 

0,8610 

6735.7745 

8934,8503 

1.9649 

l.f.6P7 

1.9633 

l.?000 

-60.6172 

378.2858 

2.2502 

8.2123 

273.5022 

3.7114 

1.2412 

2 

-1.9785 

5.6092 

3.8148 

-2  ,6604 

0.7019 

6675.9251 

8287.4684 

1.9655 

1.9575 

1.9586 

l.?nno 

-55.1083 

354.1694 

1 .94  00 

8,1973 

272.9200 

3.5839 

1.2195 

-3.8800 

3 

-f..l764 

5.6915 

3.1545 

-2  .8305 

0.5426 

6626.0501 

7478.1505 

1.9670 

1.9572 

1.9588 

i.?oon 

-48.0989 

327.4903 

1 .62  07 

8.1897 

272.8762 

3.5315 

1.2102 

-4.0407 

-10.3219 

5.6222 

2.5697 

-3  .0723 

0,3713 

6825.7785 

6655.1082 

1.9620 

1.C605 

1.9634 

i.?nno 

-39.9093 

305.7149 

1 ,3320 

8,1965 

273.5345 

3.5837 

1.2201 

-4.2924 

b 

° 2.2535 

5.5139 

4,4601 

-2  .4122 

0.8517 

6630.8759 

9004.1161 

1.9649 

l.'6?2 

1.9560 

1.3000 

-61.5934 

379,5794 

2.2612 

8. 1874 

273.4445 

3.652B 

1.2315 

-3.6437 

6 

^.3935 

5.3942 

5.1115 

-2  .1  845 

1.0240 

6664.9251 

9717.3995 

1.9648 

1.9622 

1.3000 

-66.8591 

407.0875 

2.5820 

8.1983 

274.0781 

3,7425 

1.2473 

-3.4318 

7 

10.5507 

5.3337 

5.7335 

-1  ,8413 

1.1738 

6698.3503 

10446.6830 

1 .9623 

1.^61? 

1.9604 

1.30O0 

-72.1954 

436.0597 

2 .9076 

8.1848 

273.7420 

3,7803 

1.2533 

-3.0946 

8 

1^.7038 

5.3108 

6.2412 

-1  .4  98  9 

1.3026 

6796 .9891 

11071.6102 

1.9622 

1 .9592 

1.9600 

1.3000 

-76.4950 

462.7898 

3.1863 

8,1714 

273.4055 

3.7920 

1.2549 

-2.7538 

o 

18.RQ70 

5.1373 

6.n37 

-1  .0780 

1.4819 

6854. 2283 

11815.9606 

1.9645 

1.9614 

1.9628 

1.3000 

-81.2124 

492,1541 

3.5755 

8,1689 

273.7939 

3,9256 

1.2765 

-2«3545 

10 

23.1129 

5.0976 

7.4351 

-0  .6266 

1.5933 

7009.9743 

12330.6043 

1.9629 

1.9613 

1.9641 

1 .3000 

-85.1826 

516.3758 

3.8633 

8,1672 

273.9582 

3.9586 

1.2821 

-1.9087 

i 


c 


h'ACfL  292 


DATE  17  nCT  80 


TIME  03.55 


RECnMP.  NO.  1 


PAHF  in 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  19  AUG  80  22.3? 


POD  73  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AF1^22  DEG,  MCAN=38  DEG, 

CMU=4,  AUGMENTOR  2 


DATA  POINT  5 


0,0530 

0.2’/71  -0,1265 


0.2747  0.1020 


0.1743  0,1642  0.2089  -0.0984 

0.1335  -3.5838 

-0,0151 

0.0271  -4.3051 

0.I7P0 

0.2952  -0.0145 

0,3155 

0.3099 

0,3070  0.3010  0.3006 

o 0.3104  -0.7491 


0,3056  -0.4633 


-1,5U52  -0.0689 


0.2  982  -0,128  7 


-1.8922 


-3.6944 


-2.5606 


-0.3023 


0.3187 


0.2909 


0.2784 


0.1095 


(•.2im'4 


0.2106 


0.1335  0.0605  0.0395  0.2596  0,0061  0,0173  0.2794  0.0185  0.0111  0.2769 


i 


c 


NACAL  292 

RUN  81 

DATE 

17  nCT  80 

TIME 

03 .56  RECOUP 

JDR  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

Mnn  73  ^LPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=54  DEG,  AFT*?2  DEG,  MFAN=38  DEG, 

CMIJ=4,  AUGMENTOR  2 


DATA  POINT  7 


DISK  1 
AGO  DATE  19 


-0.0076 

0,?704  -0.1430 

0,2767  0.0757 

0.1421  0.1508  0.1F42  -0.1160  -1.5115  -0.0792 

0.0568  -3,6118 

-0,1986 

-0.1895  -4.2826 

-0,0194 

0.1OP3  0.0389 

0.301^ 

0.3155 

0.3136  0.3095  0.3016 

0.3098  -0.7523 

g 

“ 0.3073  -0,4516 


-1.8800  0 
-3.6507 
-2.5606 

-O.pt-IB 

0,1192 


0 .3  048  -0,1233 


PAGE  14 
AUG  80  22.34 


3149 

0.2878 

0.2779 

0.2790 

.2094 


0.1526  0.0370  0.0006  0.2707  -G.0042  -0.0145  0.2695  0.0086  -0.0042  0,2695 


NACAL  292 
JOB  ^n,  11 


17  nCT  80  TIMF  03.57  RFCOMP.  NO.  1 
LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MHO  73  ALPHA  WIND  ON  RUN,  C/B=60  DEG,  FWD=5^  DEG,  AFT«22  DEG,  MFAN=38  DEG. 

Cf-.U=4,  AUGMENTDR  2 

DATA  POINT  8 


DISK  1 
ACO  DATE  19 


0.1174  0.1242  0,1780  -0.1197 

0 .0302  _3  ,6142 

-0.3111 

-0.0102 

0 .2624 

0.3140 

0.3099  0,3078  0,3020 

0.3071  -0.7483 


•JS 

o 

VO 


-0.0434 

0,2725  -0.1494 

0,2725  0.0658 

-1.5194  -0,0837 


0.3028  -0.^502 


-1.87R8  0. 

-3.6033 
•2.5399 

-0.2P42 

0.  I1/.7 


0.3056  -0,1219 


0 


-0.0078  0,2664  -0,0243  -0,0218  0,2732 


PAGE  16 
AUG  80  22.34 


3112 

0.2827 

0..«>730 

0.277B 

.2045 


0.1631  0,0185 


-0,0024  -0,0255  0.2738 


292  RUN  81  rate  17  nCT  80  TIME  03,57  rrcoNP.  NO.  1 

Nn.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOO  73  ALPHA  W,NO  ON  OEO.  APT.22  OEO.  NPAN.3B  OEO. 

DATA  POINT  10 


DISK  1 
ACP  DATE  19 


-4.1629 


0.0074  0.0055  0.1372  -0.0093 

-0.0279  AO,/ 

-0.2473  -3  .4234 

-0.4241 
-0.''.001 

--0.0202  „ ^ 
o.iaas  -0,0644 

0.3014 

0,3092  0.30P4  0,3013 

0.3070  -0.7245 


0.3025  -0,4106 


I-* 

o 


-0.0113 

0.2753  -0.1785 
0.2720  0,0683 
-1,5286  -0.0846 


-i.B332  0 

-3.5389 
•2,4986 

-0,2676 

0.1232 


0.3068  -0.0931 


0 


PAt'F  20 
Alir,  an  22.36 


3073 

0.279J 

n.27or 

0.2717 

.2116 


0,1965  Q.0166  -0,0522 


0.2670  -0.0060  -0.0382 


0.2695  -0.0224  -0.0407  0.2602 


cal 

292  RUN 

84 

DATE  24 

OCT  60  TIME  05.29 

RECOMP 

• NO.  2 

DISK  1 

PAGE  22 

iR  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE  20 

1 AUG  80 

17.53 

iOD  75 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTOR 

2,  C/8=60  DEG, 

FWD«=46  1 

OEG,  AFT»30 

DBG, 

P P 

MEAN=38  DEG, 

CMU=0 

14.75  14. 

238 

SUMMARY  PAGE 

NO 

ALPHA  'H 

0 H 

CLH 

COH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PH! 

THFTA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMHTH 

CDR 

CDHR 

1 

n,?63R 

10.3504 

0.  5293 

0.3078 

0,0994 

-497, 1126 

2011.1577 

0.9922 

0.9079 

1.0002 

1.1  A no 

59.8176 

86.0530 

0.3  497 

0.4233 

0,8235 

0,0058 

0.0357 

0.2721 

2 

~3.6A99 

10.7362 

0,3363 

0.2753 

-0.0005 

-566.9399 

1449.2694 

0.9886 

0,9964 

0.9973 

1 .lAOn 

50.6909 

63.35'' 

0.2176 

0.1427 

0.4093 

0,0028 

0.0118 

0,2635 

3 

“7.f 678 

11.0477 

0.1523 

0.2581 

-0.0991 

-551.1802 

787.0804 

0.9902 

0.9086 

0.9091 

1.1600 

30.5394 

44.9553 

0.0919 

0.5162 

1.0851 

0.0072 

0,0422 

0.2159 

A -P* 

^ t-* 

-11.7691 

1 0.6622 

-0.1418 

0.27  02 

-0,2130 

-465.6229 

-611.2509 

0.9889 

0.9970 

0.9978 

t-* 

1.1600 

-27.7023 

44,1838 

-0.1062 

0.1428 

0.4171 

0.0028 

0.0U9 

0.2583 

5 

0,??39 

10.6277 

0.  5265 

0.2896 

0.0946 

-517.07  43 

1990.0396 

0.9902 

0.9968 

0.99H2 

) . ] 600 

61.1874 

86,7030 

0 .3  479 

0.1494 

0.3228 

0,0022 

0.0124 

0.2771 

6 

4,2004 

10.6699 

0.7065 

0.3334 

0.1954 

-441.2551 

2624,5816 

0.9929 

0.9981 

0.9907 

1.1600 

64.7381 

113.1712 

0.4721 

0.5127 

0.9961 

0.0068 

0,0427 

0.2906 

7 

8.3471 

10.6037 

0.  673  9 

0.3531 

0.2974 

-328,2793 

3021,2962 

0.9931 

0.9066 

0.9992 

1,1600 

67.9939 

135.6002 

0,5  876 

0,1559 

0.3731 

0,0025 

0.0130 

0,3401 

8 

12.2771 

10.6934 

1.0367 

0.3721 

0.3798 

-298.1592 

3499.7485 

0.9965 

0.9986 

1 . 0009 

1.1600 

70.2531 

159,9212 

0,7001 

0.5113 

0.8720 

0.0060 

0.0425 

0.3296 

9 

16.2323 

10.3364 

1.1693 

0.43  04 

0.4473 

-208.0866 

4121 ,9704 

0.9961 

0,9977 

0.9980 

1.1600 

69.7884 

174.8549 

0,7  949 

0.2326 

0.4820 

0,0034 

0.0197 

0.4107 

10 

20.0835 

10.5339 

1,1278 

0.5605 

0,4252 

-125,9578 

4282.2322 

0.9973 

0.9980 

0.9985 

1.1600 

65.5731 

180.1178 

0.7763 

0.5042 

0.95t)5 

0,0066 

0.0423 

0,5182 

I 


412 


RE COMP.  NO 


2 


DISK  1 


NAC4L  292 
JOB  NO,  11 


run  «4  OATE  24  OCT  80  TIME  05.25 

LDGR  ACCT  31302  CONTRATT 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  iOOOl 


Mnn  -71:  ^ *CLI  iOOOl 

alpha  wind  on  run,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG.  FWD.46  DEG  AFT  .n 

NFAN=38  deg,  CMU=0  ^ AFT«30  DFG, 

data  point  1 


, page  2 

ACO  DATE  20  AUG  RO  17,4] I 


0 .4607 


0.463^’^^  “-SO” 

0.4164  0.4844 

0.4R75 
0.5710 
0.5631 

0.4678  0,5268 

0.5096 

0.5261  0,5288  0.5314 

D.5516  0.4260 

0.5513  0.4486 


0.5375  0,4862 


0.3855 

0.5093  0,4688 
0.5070  0,4859 
0.4361  0.4720 


0.4576 

0.5249 

0,4464 


0.466  3 


0.46" 7 


0.4799 

0.4978 


0.4950 


0.4603 
0.4  731 


0.5000  0,5274 


0.5162  0,4962 


0,5174  0.5243 


0.5062  0.5043 


0,5093  0,5193 


NACAL  292  RUN  OA 


DATE  24  nCT  80  TIME  05>.?8  RECRMP,  NO,  2 DISK  1 


JOB  NO,  11 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  75  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD-46  DFG,  AFT=30  DFG. 

HFAN=38  DEG,  CMU=0 

DATA  POINT  7 


PAGF  14 


ACt)  DATE  20  AUG  80  17,50 


0,3949 


0.453B  0,4937  0,5287  0,5162 

0,4171  0,5075 

0,2705 

^ 0.4381 

0 , •'v  / 7 5 

0.5937  f. 

0.5607 

0.5602 

^ 0,5604  0.5533  0,5463 

u>  0,5650  0,4638 

0.56  93  0.4657 


0,5599  0.4913 


0.5181  0,4746 

0,5181  0,4941 

0,4607  0.4688 


0,4763 

0,5611 


0.4520 


0.4714 


0.4805 


0.4873 


0.5048 


0.47  '•'4 


0.4802 


0.5085 


0.AW4  0.A9A4  0.5187  0.5062  0,5161  0.5305  0.5149  0.5137  0.5156  0.5137 


I 


MACAL  292 
JHR  NO.  11 


RUN  04  DATE  24  OCT  80  TIME  05.28  RFCOMP.  NO. 

LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  75  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AIJGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD*:46  DEG,  AFT=30  DEG, 

MEAN=38  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  8 


0.3719 

0.5163  0.4657 


0.4326  0.4351  0.5287  0.5087 

0.^158  0.5000 

0.3036 

0.3142  0.4919 

0.4470 

0*5769  0.5486 

C . 5 B 6 6 

0.5725 

0.5676  0,5576  0.5485 

^ 0.5687  0.4597 


0*5139 

0.4459 


0.4867 

0.4681 


0.5746 


0.4737 


0 .5533 


0.4860 


disk  1 PAGP  16 

ACQ  DATE  20  AUG  80  17.50 


0.4813  0.4H00 

0.5099 

0.4613  0.4805 


0.4851 

0,4934 


('  .4  766 


0.4688 


0.5039 


0.4688 


0.4738 


0.4813  0.5075  0.4975  0.5218  0 


5137  0.5075  0.5131  0.5274 


- Tm.  03..,  „„.  , 

™ f-O-  U LOGR  ACC1  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

-0  ,6  AlPUA  NINO  ON  «™.^»-BNTOR^  2.^^^^^^  063.  PNO.6  0E3.  APT.30  0B3. 

DATA  POINT  10 


:20 

disk  1 p/<rjz  20 

AGO  DATE  20  AUG  fin  17. b? 


n 0.4551  0.5218  0.4626 

0.4258 

0.2431  0.4651 

0.2281 

0.3690  0,4401 

0.5366 

0,5903  0,5486 

0.579B 

0,5712  0,5613  0,5505 

Lm 

0,5604  0,4527 

0,5681  0.4620 

0 ,5399  0.4675 


0,4641 

0,5064  0.4739 

0.5047  0,4840 

0.4566  0,4769 


0,4395  0.4638  0.4750 


0.4451 

0.4676 

0.4725 


0.4658 


0.4620 


0.4640 

0,4689 


0.46;S3 


0.4731 


0 .4644 


0.5087  0 .4532  0.4819  0.5199  0.455!  0.4657  0. 


5193 


>CAL  292  RUM 

1 85 

DATE  24 

OCT  80  TIME  05.43 

RECDMP 

. NO.  2 

DISK 

1 PAGE  22 

Ui  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  80 

18.20 

too  76 

ALPHA  wind  on  RUN, 

AUGMENTDR 

2,  C/B=60  DEG, 

FWDe46 

DEG,  AFT«30 

DEG, 

Pa 

MFAN=38  DEG, 

CMU  = 1 

14.77  14.238 

SUMMARY  PAGE 

■ NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DFLAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

1.73P0 

10.3566 

2.7603 

-0,0294 

0.^-1 03 

1187.1355 

9948 .4881 

1.3997 

1.3966 

1.4058 

1.1600 

-89.3838 

3 85.3242 

1 .7349 

5.3904 

129.7762 

0.9230 

0.4563 

-0,4857 

2 

-2.A037 

10,4447 

2.3473 

-0.1909 

0.2667 

1230,4461 

8773.0078 

1.4017 

1 , 3«94 

1 .4010 

1.1600 

-85.3485 

333. 9493 

1 .4780 

5.4138 

130.4770 

0.9201 

0.4566 

-0.6476 

3 

-5. '5  629 

10.4924 

2.0560 

-0.2781 

0,19-19 

1289.6560 

7930.7805 

1.4023 

1 .3990 

1.4019 

1.1600 

-82.2954 

29  5.  53  64 

1 .2931 

5.4132 

130.4959 

0.9161 

0.4555 

-0.7337 

A 

-10.7030 

10.6778 

1.5366 

-0  .4225 

0.0313 

1467,2337 

6245.6742 

1.4051 

1.4000 

1.3995 

■p* 

t-* 

1 .1600 

-74.62  63 

231 .0251 

0.9667 

5.3994 

130.2990 

0.8988 

0.4507 

-0.B732 

VJ' 

5 

1 .6436 

10.3857 

2.7047 

-0  .0361 

0.4072 

1119.4758 

9985.9113 

1.4009 

1.3971 

1.3999 

1.1600 

-89.2334 

381.3976 

1 .7129 

5.3675 

129,2372 

0.9166 

0.4543 

-0.4 9 05 

6 

6.753R 

10.3898 

3.0328 

0.1259 

0.5226 

1089.1309 

11098.2125 

1.3981 

1.3951 

1.3997 

1.1600 

87,6216 

428.1652 

1 .9339 

5.3757 

129.2546 

0.9163 

0,4550 

-0.3290 

7 

9.8693 

10.3453 

3.3534 

0.3111 

0.6259 

1097,3001 

12163.8582 

1.400R 

1.3967 

1.4004 

1.1600 

84.6989 

473.0107 

2.1574 

5.3942 

129,9725 

0.92  54 

0,4577 

-0,1466 

8 

13.R72B 

10,4577 

3.6646 

0.5350 

0.7377 

1149.9099 

13408,2302 

1.4005 

1,3960 

1.4018 

1.1600 

81.6939 

525. 6051 

2.3871 

5.4012 

130,1064 

0.9169 

0.4560 

0.0789 

9 

17.^196 

10.1753 

3.90‘>4 

0 .7584 

0.8409 

1220  .8316 

14 170. 3^76 

1.3983 

1 . 394  1 

1 .4004 

1.1600 

79.2353 

560,9691 

2 .62  78 

5.3716 

129.2418 

0.9355 

0,4598 

0.2965 

10 

22.0993 

10.0195 

4,2603 

0.9844 

0.9138 

1562,1660 

14853.7814 

1.3998 

1.3947 

1.4038 

1,1600 

76.9892 

594.7912 

2.8419 

5.3696 

129.4421 

0.9516 

0,4634 

0.5209 

MC/IL  292  RUN  85  RATE  2A  OCT  80  TIME  06.39  RFCOMP.  NO.  2 

“ '-'’P''  -’1302  CONTRACT  1631  SUB  4CCT  lOOQl 


uno  ,6  ALPHA  WIND  ON  OEG,  PUD.A6  DEG.  APT.30  BEG, 


DISK  1 PAP7F  2 

ACO  DATE  20  AUG  80  18,06 


DATA  POINT  1 


0,0047 

0.5275  0.1029 


0.4234  0,4384  0.5114  0.3904 

D«3542  -0,9110 

0.153'f' 

^•26i56 

0.A609  0.3420 

0.5980 
0.5900 

0.5729 

0.5747  0.5749  0.56B0 

5 0.5701  0.3121 


0.5285 

0.2412 


0.2395 

0.0682 


0.5999 


-0.1649 

-0.0343 

-0.0085 


0,4409 


0.4HRS 


0 ,399() 


0.5788  0.3518 


0.5114 


0.5156 


0.5814  0.4295 


0,5310 


0.5253 


0.4615  0.3947  0.4178  0.5232  0.4141  0.4110  0.5201  0.4503  0. 


4290  0.5114 


I 


418 


NACAL  292  RUN  85  DATE  24  OCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOO  76  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60 

MFAN=38  DEG,  CMU=1 


TIME  05.41  RFCOMP,  NO, 

1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FWD=46  DEG,  AFT*30  DFG, 


DATA  POINT  7 


2 


DISK  1 
ACO  DATE  20 


0.3636  0,4053  0.4727 

0.2713 
-0.1170 
-0.0772 
0.1539 
0.4632 
0.5957 

0.6036 

0.6C02  0.5911  0.5792 


0.1438 

0.5282  0.2501 

0.5295  0.3136 

0*3642  0.2806  0.2099 

-0.8773 

-0.3004 

0,6074 

0.5834  0.3330 

0.5865  0,3535 


-0.1514  0. 

-0.0919 

0,1201 

0.4082 

0.5136 


0.5918  • 0,4362 


PAGF  14 
AUG  80  18.16 


3105 

0.4944 

C , 4 .’'4  5 
0.5210 

.5290 


0.4484  0,3835  0,4004  0,5226  0 ,3916 


0,4097  0.5369  0,4203  0.4116  0.5263 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 
MOD  76  ALPHA 


^5  HATE  2A  OCT  80  TIME  0£>,42  RECOMP,  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  2»  C/B*=60  DEG  t FWD*=46  DEG,  AF1=30  DEGf 
MEAN=38  DEG,  CHU=1 


DATA  POINT  8 


2 


niSK  1 page  16 

ACO  DATE  20  AUG  80  18.17 


“0,0882 


0.5275  0.1583 

0,f3302  0.2483 


0.3392  0.3056  0.4241 

0.3024 
0 .0324 
-0.0919 
0.0*^  97 
0.A034 
0.5672 

0.6039 

0.6026  0.5972  0.5803 

»-* 

VO 


0*3997  0.2571  0.1403 

“0  .4806 

“0  .1765 

0,6093 

0.5911  0.32P6 

0.5914  0.3  726 

0.5911  0.4677 


“0.1410  0.3380 

0.0249 

0,0435  0.4649 


0,4358 

0.5244 


0.49  (-9 


0.5077 

0,5332 


0.4428  0.3523  0.3143  0,5220 


0.3804 


0,3910  0,5270  0.4290  0,3904  0,5151 


MAttA  L 

292 

RUN  85 

DATE  24 

OCT  80 

TIME 

05  .42 

RE COMP,  NO.  2 

DISK 

1 

PA  OF 

20 

JOB  NO 

. 11 

LDGR 

ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT 

10001 

ACO  DATE 

20 

AUG  80  18 

.19 

MOD  7 

6 ALPHA 

WIND  ON 

RUN, 

A U GHENT OR 

2,  C/B=60 

DEG, 

FWD=46  OEG, 

AFT=30  DFG, 

MEAN=38  DEGf  CMU=l 


r.ATA  POINT  10 

0.1386 

0.5211  0.2711 

0.52A2  0.3193 

0.2426  0.1808  0.34J0  0.3405  0.2392  0.2027 

(t.1690  -0.6020 

-0  .0012 

-0.3102  -0  .1551 

-0.1«^51 

0.1914  0.5987 

0.4692 

0,5903 

0.5940  0.5955  0.5814 

0,5  888  0,3447 

o 

0.5877  0.3963 


0.5945  0.4743 


-0.1121 

-0.0465 

0.0257  0.660-5 


0.4544 


0.5273 


0.6>  Mi 


n .5056 

0.526R 


0,2519  0.2251 


0,2257  0.5270  0.3480  0.3579  C,5?20  0.3816  0,3629 


0.5114 


.CAL 

292  RUN  86 

DATE  24 

OCT  80  TIME  05.59 

RECOMP 

.NO.  2 

DISK 

1 PAGE  22 

OB  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  BO 

18.51 

MOD 

77 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

augmbntdr 

2,  C/B«60  DEG, 

FWD=46  DEG,  AFT»30 

DEG, 

MEAN=38  DEG, 

CMU«=2 

"S 

14.77  14.238 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

THTH 

CMUTH 

r.DR 

COUP, 

1 

2, 2337 

10.5907 

3.6653 

-0.6966 

0.5217 

4764.4822 

13770.3267 

1.9277 

1.91<^'5 

1.9329 

1,1600 

-79.2382 

536.4446 

2 .1324 

8.1207 

266  .9090 

1.8563 

0.6814 

-1.3780 

2 

~?*n?67 

10.6141 

3.2193 

-0.9192 

0.3849 

4855.9694 

12479.0590 

1.9291 

1.9215 

1.9256 

1.1600 

-74.0632 

402.4410 

1 .8634 

8.1257 

267.0163 

1.B530 

0.6809 

-1.6002 

3 

-6.2339 

10.5868 

2.7115 

-1 .1424 

0.2408 

5027.1869 

11042.6987 

1.9304 

1.922? 

1.9305 

1.1600 

-67.1520 

422.8984 

1 .5  649 

8.1353 

267,6951 

1.8625 

0.6831 

-1.8256 

A 

-10.3394 

10.4630 

2,2349 

-1  .3503 

0.0909 

5342t4340 

9462,0610 

1.9323 

1.9228 

l,93?n 

1.1600 

-58.8601 

370.9059 

1 .2  892 

8.1282 

267.7101 

1.8B46 

0.6870 

-2.0373 

5 

■p* 

2.1402 

10.4285 

3.6959 

-0.72  62 

0.5266 

4777.5196 

13734.8169 

1.9317 

1.9220 

1 . 93? 1 

h-* 

1.1600 

-78.8827 

533.2714 

2 .1432 

8.1241 

267.6232 

1.B902 

0.6878 

-1.4141 

6 

6.2464 

10.3703 

4. 1407 

-0.4858 

0,6592 

4679.5787 

15013.5728 

1.9317 

1.9225 

1.9328 

1.1600 

-83.3076 

586.9742 

2 .4161 

8,1009 

267.1110 

1.8972 

0,6884 

-1.1742 

7 

14.5962 

9.8983 

5. 1421 

0.1191 

0.9447 

4635.9399 

1751?. 2834 

1.9303 

l.9??0 

1.9?26 

1,1600 

88.6725 

691.1900 

3 .0501 

8.1035 

267.4419 

1.9901 

0.7053 

-0.5f  61 

8 

14.5661 

9.B133 

5.1905 

0,1270 

0.9539 

4635.9743 

17500.4408 

1.9361 

1 .9249 

1.9367 

1.1600 

88.5980 

691.7! 89 

3 .0753 

8.1232 

268.7320 

2.0171 

0.7108 

-0,5038 

9 

18.6694 

9,8226 

5.5305 

0.4774 

1.0562 

4686.1171 

18670.5590 

1,9322 

1 ,9253 

1.9320 

1.1600 

85.0654 

740.2544 

3 ,3309 

8.0956 

267,9508 

2,0093 

0.7087 

-0,2312 

10 

22.8679 

9,8154 

5*  8660 

0.85  66 

1.1512 

4870,2716 

19869.5629 

1.9332 

1 .9282 

1.9283 

1.1600 

81.6720 

790.0105 

3 ,5  987 

8,0967 

268,3785 

2.0140 

0.7097 

0.1489 

’ 


MACAL  292 
JPf3  NO.  11 


DATE  2A  OCT  80 


TIME  05.57 


RFCOMP,  NO.  2 


LDQR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  77  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD=46  DEG,  AFT»30  DEG, 

MEAN=3  8 DEG,  CMU=2 


DATA  POINT  5 


-0.2127 


DISK  1 


PAGE  in 


ACQ  DATE  20  AUG  80  lfl,43 


0.4057  0.4275  0.4631  0.3284 

0.3035  -1  ,9790 

0 .0623 

0.1739  -0  .7352 

0.4076 

0.5910  0.5759 

0.6143 

0.5944 

0.5967  0.5872  0.5763 

£ 0.5810  0,2500 

0.5901  0.2528 


0.5924  0.2906 


0.5364  0,0241 
0.5368  0.1381 
0.1399  -0.0077 


-0.580? 


-1.4680 


-1.1102 


0.2602 


0.^4?t< 


0.5099 


0.5133 


0.4768 


0.530? 


0.5?95 


0.4232  0.3409  0.3166  0.5290  0.3763  0.3795  0.5198  0.2S70  0.3733  0.51B5 


I 


NACAL  292 
JHB  NO.  11 


RUN  fi6  DATE  24  OCT  80  TIME  05.58  RECOMP.  NO.  2 

LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  20  AUG  80  18.4S 


MOD  77  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD«=46  DEG,  AFT=30  DEG, 

MEAN=38  DEG,  CMU=2 


DATA  POINT  7 


-0,4118 

0,5218  -0,1324 

0.5222  -0.0521 

0.2599  0.2206  0.3933  0,3347  0.1122  -0.2121 

0,2374  -1  .8172 

-0 

-0,2824  -0  .6506 

0.0355 

0,3225  0.56P4 

0.5439 

0.5997 

0.5944  0.5892  0.5761 

0,5787  0,2198 

■p> 

S 0.5855  0.2267 


0.5938  0,3190 


-0.5502  0,3 ‘->7. 

-1.4030 

0,9876  {'.^914 


0.3036 

0.4848 


0 ,4v7*< 


0.5201 

0.5147 


0,3982  0.2773 


0.2256  0.5316  0.3284  0,3272  0.5160  0.3328  0.3135  0.5210 


424 


NACAL  292 
JfiR  NO.  11 


DATF  24  nC1  80  TIMF  05,59  RECOMP,  NO.  2 DISK  1 


LDGR  ACC7  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 


ITin  77  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/8=60  DEG,  FWD*^46  DEG,  AFT«30  DEG. 

MFAN=38  DEG,  CHU»2 

OATA  POINT  10 


ACO  DATE  20  AUG  80  Ift.A^ 


0,1952 


0,1302  0,0897  0.3010  0,3465 

0.5B9P 

0.5981  0,5966  0,5844 

0.5866  0.24f5 

0,5901  0.3190 


0 .6001  0.3381 


0.5274  0,1679 

0.5274  0,1992 

0.1139  0,0121 


-0.417? 

-0.9913 


-0.8737 


0.2782 


0.5319 


0 .517*1 


0,5065 


0.5020 


0.5725 


0.5401 


0.1639  0.1527  0.0966  0.5223  0.34C9  0.3C23  0.5223  0.3023  0.302?  0.5260 


I 


NACAL 

292  RUN  R7 

DATE  24 

nCT  80  TIME  07.42 

RECOMP 

. NO.  2 

DISK 

1 PAGE  22 

JOR  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  80 

19.26 

HOD  78 

ALPHA  HIND  ON  RUN| 

AUGMENTOR 

2#  C/B«=60  DEG, 

FWD*46 

DEG,  AF7»30 

0E6, 

Pa 

MeAN-38  OEGf 

CHU=4 

14.77 

14.233 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPH'i  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCRH 

PTPACH 

PHI 

THFTA 

THRUST 

DELAL 

WET 

TH7H 

CHUTH 

CDR 

CDHR 

1 

?.2?9?. 

10.6514 

3 i,  6961 

-0,6643 

0.5304 

4736.4123 

13977.4507 

1.9331 

1.‘247 

1.9259 

1 , 1 A on 

-79,0102 

543.042  6 

2.15^0 

8.1259 

267.6223 

1.8507 

0.6801 

-1.34-^^ 

7 

-2. 1A9A 

10.7672 

3^H>41 

-0.9136 

0.3774 

4683.4458 

12542.2952 

1.9318 

1.9259 

1.9351 

1 . ] 600 

-73.9902 

484.2311 

1 .8456 

8.1456 

268.4525 

1 ,8364 

0.6779 

-6.3270 

10.7347 

2.7005 

-1  .1141 

0.2354 

5021. 36A1 

11111.0944 

1,9338 

l."^=>2 

l.V^O'v 

1 . 1 600 

-67.5800 

425.7450 

1 .5622 

8.1185 

267.5014 

1 .8355 

0.6770 

-1.7912 

A -P* 

~ fO 

-10.AA95 

10.4414 

2.2631 

-1  .3460 

0.0962 

'5322.5245 

9543.4192 

1.9279 

1,‘ 268 

1.9340 

Ul 

1.1600 

-59.2575 

373.2645 

1.3047 

8,1286 

268.0786 

1.8911 

0.6PR? 

-2.«'-342 

5 

1.9733 

10.4250 

3.6975 

-0.7290 

0.5217 

4802.9606 

13756.1023 

1.933? 

1 . ‘ 244 

1.9304 

1.1600 

-78.8462 

533.3874 

2.1436 

8.1286 

268.1366 

1.8945 

0.6887 

-1  .4177 

6 

6.0853 

10.4465 

4.1371 

-0.4676 

0.6563 

4665 .7558 

15134.0838 

1.9307 

l.‘?31 

1.9313 

. „ 

1 . 1 600 

-83.5503 

590,4841 

2.4179 

8.1191 

267.8622 

1 .0887 

0.6874 

-1.1551 

7 

10.6078 

10.1694 

4.6867 

-0  ,1703 

0.8055 

4600 ,4635 

16488  ,4093 

1.9320 

1.A258 

1.9337 

1.1600 

-87.9179 

647,4901 

2.75  78 

8.1367 

268,9457 

1.9480 

0.6989 

-0.8693 

fl 

14.3875 

9,9546 

5*0904 

0,1026 

0,9302 

4666,1919 

17505.0393 

1.9379 

1.9252 

1,9343 

1 

1 . 1 600 

88,8446 

688,0909 

3.0210 

8.1290 

268.9696 

1 .9902 

0,7062 

-0.6035 

9 

18.5281 

9.7599 

5.5341 

0.4615 

1.0530 

4704,8612 

18641.2794 

1.9332 

I.W51 

1.9341 

• 

1 .1600 

85.2324 

735, 8196 

3.32  80 

8.1057 

268.2671 

2.0246 

0,7115 

-0.2500 

10 

22,8582 

9,6164 

5.9617 

0.8625 

1.1674 

4899.1279 

19786.2834 

1.9379 

1.9296 

1.9294 

t 

1.1600 

81.7678 

786.4233 

3.6434 

8,1238 

269.4096 

2.0636 

0.7192 

0,1432 

(D 


MACAL  292 

RUM  87 

DATE 

24  nCT  80 

TIME 

07.40 

RECOHP 

JOB  ra.  11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT 

10001 

MOO  78  ALPHA 
DATA  POINT  5 

WIND  ON 

RUN,  AUGMEMTOR  2,  C/B=oO 
MEAN=38  DEG,  CHU=4 

DEG, 

FWD=46  DEG, 

AFT=30 

DISK  1 

AGO  DATE  20  AUG 


PAGE  1C 
80  1D.2C 


0.A018  0,4273  0.4640 

0.3?53 
0.0827 
0.1717 
0,/i093 
O.Sf.SO 
0.6116 

0,6964 

0.5924  0.5851  0.5801 

■p* 

to 

cr> 


“0.2257 

0.5341  0.0102 

0,5348  0,1350 

0*3234  0.1401  0.0255 

“1.9532 

“0.7057 

0.5785 

0.5773  0,2  52  5 

0.5881  0.2424 


0.5890  0.2954 


“0.5919  0.4370 

-1.5190 

1.1325  0.')(60 


0.2986 


0.4774 


0.5  5.74 


0.5369 

0,5212 


0,4161  0,3546  0,3595  0,5-' 50  0.3720  0,3981 


0.5443  0.3850  0.3726  0.5437 


MAC/JL  292  RUN  87  DATE  24  DCT  80 

JOB  NO.  U LDC7R  ACCT  31302  CONTRACT 

mod  78  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AUGMENTOR  2,  C/B*60 

HEAN=38  DEG,  CMU=4 


TIME  07.40  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FWD»46  DEG,  AFT»30  DEG, 


2 


disk  1 PAGF  14 

ACO  DATE  20  AUG  80  19.2? 


DATA  POINT  7 


-0.3610 

0.5323  -0.0292 


0.3322  0.3776  0.4217 

0.2021 
“0.2421 
-0.21R9 
0.0  <,8  5 
0.4065 
0.5796 

0,6088 

0.6025  0.5936  0,5799 


0.5278  0.105V 

0*2836  0.1250  -0.0497 

-1 .9470 

-0,7264 

0,5723 

0,5867  0.2409 

0.5878  0.2452 


0 .5905  0.3338 


-0.6041  0.446‘> 

-1.3869 

-1,0163  0.5011 

0.2857 

0.5  <*30 

0.4831 


0.5278 

0.5235 


0.4304  0.3259  0.2874  0.5200  0 .3471 


0,3657  0,5287  0,3589  0,3502  0.5275 


! 


4 


NACAL  292 

RUN  87 

DATE 

24  nCT  80 

TIME 

07.41  RECOMP.  NO.  2 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

MOD  78  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B«=60  DEG,  FWD«=46  DEG,  AF1=30  DEG, 

MEAN=30  DEG,  CMU=4 


DATA  POINT  fi 


DISK  1 PAGE  16 

ACQ  DATE  20  AUG  80  19.23 


-0.2461 


0.5200  -0.1147 

0.5109  0.0734 

0.2252  0.2201  0.3956  0.3141  0.1281  -0.0875 

0.1984  -1  .5489 

o.or.A- 

-0.1987  -0  .5809 

-0.PF37 

0.3277  0.5760 

0.5358 

0.6020 

0.5911  0,5865  0,5749 

4N  0.5747  0,2381 

00 

0.5812  0.2395 


0.5850  0.3281 


-0.5338  f'.-i'T] 

-1.2328 

-1.0022  0.4885 

0.3149 

0.'’^922 

0.4814 


0.5203 

0.5278 


0.3850  0.2737  0.2513  0.5194  0.3060  0,3415  0.5225 


0,3303  0.3241 


0.5306 


2)2  RUN  07  date  24  OCT  80  TIME  07.42  RECOMP,  NO,  2 

NO.  U LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  U31  SUB  ACCT  10001 

NOn  7«  AUPHA  W.NO  ON  2,^C/B  =60  OBO . BW0.A6  OBO.  ABT=30  OBG. 

DATA  POINT  10 


disk  1 page  20 

ACO  DATE  20  AUG  00  19.2‘> 


0.1325  0.0895  0.2998  0*2955 

0.0814  , 7t;m 

-0.1045  1-7501 

-0.4831 

■0.?r4f.  -0.6824 

0.0746 

0.3868  0.5686 

0.5787 

0.5871  0.5839  0.5749 

0.5808  0.2275 


■fN 

N» 

VO 


-0.1252 

0,5171  0,0691 
0.5128  0.1390 
0,0927  -0,0544 


0.5785  0.3061 


0.5813  0,3232 


-0.5185 

-1.1857 

■0.9123 


0.420P, 


0.4.'-27 


0.2793 

0.4785 


0.4814 

0.509'-’ 


0.5238 


0.1455  0.1505  0.1244 


0.5045  0.3172  0,3216 


0.5287 


0,2905  0,3042  0.5250 


NACAL 

292  RUN  aa 

DATE  20 

nCT  80  TIME 

02  .44 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUvG  80 

20.58 

MOD  78 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTOR 

2,  C/B=60  DEG, 

FW0«=46  1 

DEG,  AFT-30 

DEG, 

P 

A 

MEAN=38  DEG. 

CMU«=4 

S 

14.50 

14.228 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

TH1H 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

-5.7517 

6.3033 

4.0683 

-2.5369 

0,4860 

6395.9212 

10106.1043 

1.9614 

1.955  6 

1.9639 

1.1600 

-58.0532 

410.2856 

-5,6436 

8^1428 

269.3439 

3.1475 

0,8882 

-3.4252 

2 

-9.3952 

6.5317 

3.5056 

-2  .5  949 

0.3523 

6416.3179 

9445.3936 

1.9664 

1.‘'596 

1.9662 

1.1600 

-53.4907 

386.7630 

-5.2843 

8.1955 

271.3017 

3,0595 

0.8776 

-3,4725 

3 

-12.97R1 

6.529  7 

3.0061 

-2  ,7186 

0.2258 

6420.9173 

8657.3208 

1.9633 

1 . 9542 

1.9622 

1.1600 

-47.8744 

359,3060 

-4,9742 

8.1716 

269.9869 

3.0455 

0.8747 

-3.5934 

-16.6287 

6.5806 

2.4340 

-2  ,8287 

0.0900 

6568,6407 

7768.7923 

1.9683 

1.‘567 

1.9645 

o 

1.1600 

-40.7109 

333,3929 

-4.7550 

6,1739 

270.3850 

3.0265 

0,8716 

-3.7003 

5 

-5.9A00 

6.6902 

3.9226 

-2  .3  623 

0,4733 

6331.1427 

10242.3247 

1.9603 

1.9529 

1.9613 

1 .1600 

-58.9421 

415.9081 

-5.7268 

8.1625 

269.7623 

2.9700 

0,8638 

-3.2262 

6 

-2.6156 

6.6750 

4.4440 

-2  .2  072 

0.5930 

6289.7224 

11116.0413 

1.9639 

1.9618 

1.9667 

1.1600 

-63.5882 

449. 6589 

-6.2346 

8.1934 

271.5458 

2.9965 

0.8685 

-3.0757 

7 

0,7641 

6.9448 

4.6837 

-1  .9548 

0,6778 

6296.2322 

11879.4665 

1.9626 

1.9600 

1.9673 

1.1600 

-67.3454 

478,5170 

-6  ,7468 

8.1807 

271.2402 

2.8768 

0.8506 

-2.8055 

8 

3.9307 

6.9468 

5.0940 

-1  .7614 

0.7768 

6294.8051 

12619.7125 

1,9664 

1.9593 

1.9662 

1.1600 

-70.9257 

508.3334 

-7,3341 

8.1725 

271.2164 

2.8757 

0.8502 

-2.6J16 

9 

7.1471 

7.0329 

5.3827 

-1  .5120 

0.8505 

6294,9163 

13266.4350 

1.9672 

1.9602 

1.9673 

1.1600 

-74,3095 

533, 8350 

-7.98  98 

8.1757 

271.0513 

2.8472 

0.8465 

-2.3586 

10 

10.4910 

6,6663 

5.8701 

-1  .3  894 

0,9290 

6405.9940 

13446.7322 

1.9665 

1.9592 

1.9680 

1.1600 

-76,6833 

545,9427 

-8.5163 

8.143  9 

270.9915 

2.9943 

0.8670 

-2,2564 

T'AC/iL  292 
JOB  K'O.  11 


DATE  20  OCT  80  TIME  02.40  reCOMP.  m. 
tpr,R  ACCT  31302  CONTRACT  1631  suB  ACCT  10001 


78  ALPHA  WIND  ON  RUN.  AUGHENTOR  2,  C/B-60  DEG,  FWD-46  DEG  ^ 

Mt:AN=38  DEG,  CMU=4  t-WD-46  DEG,  AFT=30  DEG, 

oata  point  1 


DISK  1 P 

AGO  DATE  20  AUG  80  20.44 


n. loss'”* 

-0.0320  -2,2934 

0.053fj 

0.1805  -1.1950 

0.2866 

0.3017  0.290T 

0.2926 

0.2954  0.2937  0.2885 


-IS 

u> 


-0,1143 

0.2630  -0.0946 
0.2659  0.0315 
-0,1680  -0,0196 


0.2785  -0.0528 

0.2857  -0.0557 


0.2919  -0.0186 

0,1985  0.1207  0.1182  0.2689  0,1244  0. 


-0.7728 
-1.9611 
‘1.7169 

-0.0517 

0.1890 


0.223P 


0.2508 


0.2514 


0,2353 

10?0  0.25V0  0.1238  0.1014  0.2577 


0.2536 


NACAL 

292 

RUN  88 

DATE 

20  OCT  80 

TIME 

02.43  RECOMP.  NO. 

JOB  NO. 

11 

LQGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

MOD  78 

ALPHA 

WIND  ON 

RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60 
MBAN=38  DEG,  CMU»4 

DEG, 

FWD*=46  deg,  AFT»30  DEG, 

DATA  POINT  7 


DISK  1 
ACQ  DATE  20 


-0,1809 

0,2731  -0,0946 

0.2765  0,0290 


0.1033  0,1493  0,2097 

0.0460 
“0.2257 
-0.1835 

o.oonn 

0.1918 

0,3005 

0.3138 

0.3154  0.3132  0.3078 

■o 

O) 

N» 


0.0690  -0.1509  -0.0830 

-2.2897 

-1.1607 

0.3112 

0.2988  -0.0314 

0.2972  -0.0407 


-0.7740  0 

-1.8999 
-1.6270 

-0.0209 

0.2012 


0,3083  0,0063 


PAGE  14 
AUG  80  20.54 


2271 

0.2567 

0.2579 

0.2665 

.2459 


0,2147  0.1070  0.1213  0,2875  0,1170  0,1108  0,280?  0.1238  0.0840  0,2763 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 
MOD  78  ALPHA 


88  date  20  OCT  80  TIME 

LDGfi  ACCT  31302  CONTRACT  1631 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B^^SO  DEG, 
MEAN=36  DEG,  CMU=4 


02,43  RECOMP,  NO. 
SUB  ACCT  10001 
FWDc46  DEG,  AFT=30  DEG, 


DATA  POINT  8 


DISK  1 
ACO  DATE  20 


0.0491  0.0610  0.1911 

0,0666 
-0.1566 
-0.1890 
-0,0666 
0.1458 
0.27^9 

0.3120 

0,3160  0,3169  0.3118 


-0.1690 

0.2734  -0.0899 

0,2782  0,0378 

0*0902  -0.1485  -0.0711 

-2.2291 

-I  .0922 

0.3193 

0.3000  -0,0244 


-0.7544  0. 

-1.8516 
1.5750 


-0,0116 


■p» 

c>> 

u> 


0,3028  -0.0221 


0.2110 


0.3115  0.0147 


PAGE  16 
AUG  80  20.55 


2202 

0.255v 

0.2591 

0.2666 

.2510 


0.20R5  0.0915  0,0722 


0.2850  0.1164  0.0971  0.2807  0.1176  0.0740  0.2726 


-20 


292  RUN  BP  DATE  nrr  an 

OATE  20  nCT  60  TIME  02.44  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRATT  lA'ai  r 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

DATA  POINT  10 


DISK  1 
ACO  DATE  20 


-0.0722°^^^  “0*0330  0.1262  0.1014 

-0.2410  “2,1630 

-0.3579 

-0,2776  -1.1644 

-0.0287  • 

0,1793  0.2981 

0.2829 

0.2951  0,2969  0.2914 

0.2828  -0.0537 


u> 

4> 


-0,1755 

0.2556  -0.0948 
0.2608  0.0488 
-0.1735  -0.0916 


0.2874  -0,0401 

0.2963  -0.0013 


-0.7777  0, 

-1.8901 
■1.6178 

-0.0299 

0.1981 


o.u.a  o.on.  -o.o.Ba  0.2676  o.iovo  0.0722  0.2563  0.0077  0.062,  0.25, 


PAGE  20 
AUR  80  20.57 

1969 

0.2342 

0.2367 

0.2428 

2325 


AC/iL 

292  RUN 

B9 

DATE  20 

OCT  80  TIME  02.55 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

IB  NO 

• 11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  80 

21.43 

MOO  79  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTOR 

1,  C/B=60  OEG, 

FWD«45  DEG,AFT=30 

DEG, 

MPAN=38  OEG, 

CMUeO 

& 

14.74  14.228 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCHH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

. THTH 

CMUTH 

COR 

COHR 

1 

0.2730 

10.4423 

0.6224 

0o4577 

0.0936 

-523,1899 

1693,1498 

0.9873 

0,9948 

0.9956 

1.1600 

53.6705 

75,9535 

0.2  B23 

0.2858 

0,9087 

0.0092 

0.0346 

0.4231 

2 

-3.7030 

10.5P24 

0.5071 

0.4156 

0.0062 

-576.5242 

1458.7308 

0.9856 

0.9946 

0.9949 

1.1600 

50.3943 

65.5810 

0.2276 

0.2858 

0.9395 

0.0094 

0.0343 

0,3852 

3 

-7.6957 

10.5606 

0.3554 

0,3646 

-0,0909 

-535.8907 

1051.8174 

0.9841 

0,9953 

0.9951 

1.1600- 

44.2659 

50.6234 

0.1562 

0.2139 

0,6149 

0.0061 

0.0257 

0.33R8 

4 

-11.5669 

10.7235 

0,1956 

0,3470 

-0,1875 

-513.4036 

613.9515 

0.9858 

0,9971 

0.9967 

^ 1.1600 

29.4162 

40.2175 

0 ,0810 

0,2362 

0,8700 

0.0086 

0.02P2 

0.3187 

5 

0.2352 

10.3860 

0,6145 

0,4506 

0.0818 

-520.4365 

1668.7113 

0.9RA9 

0,9947 

0.9956 

1.1600 

53.7511 

74.5108 

0,2785 

0.3368 

1.0617 

0.0108 

0.0409 

0.4096 

6 

A.1B90 

10.4146 

0.7707 

0.52  63 

0.1586 

-465.2584 

1991.1461 

0.9905 

0.9960 

0.9QR5 

1.1600 

55.6714 

91.5086 

0 .3  53  4 

0.2089 

0,5854 

0,0059 

0.0253 

0.5009 

7 

B.0672 

10.3925 

0. 8462 

0.5435 

0.2213 

-373.5353 

2045.7822 

0.9917 

0.9954 

0.9984 

1.1600 

57.2859 

98.4053 

0 .3897 

0.1940 

0.5238 

0,0053 

0.0235 

0.5200 

fl 

11.9017 

10.250B 

0.9391 

0.5641 

0,3121 

-317  .0928 

2140.5556 

0.9927 

0.994B 

0.9975 

1.1600 

59.0091 

105.7250 

0 ,4346 

0.3271 

0.9437 

0.0097 

0.0400 

0,5240 

9 

15.7964 

10.2460 

1.0185 

0.5915 

0.3788 

-229.6999 

2337.8607 

0.9963 

0.9965 

0.9997 

1.1600 

59.B536 

113.6148 

0.4733 

0.4570 

0.9900 

0.0102 

0.0559 

0.5356 

10 

19.7634 

10.2030 

1.0174 

0,6099 

0.4037 

-107.5665 

2167.5132 

0.9960 

0.9968 

0.9968 

1.1600 

59.0583 

113.9383 

0.4731 

0.2317 

0.5458 

0.0056 

0.0284 

0.5814 

i 


rjACAL  292  RUN  89  DATE  20  OCT  80  TIME  02.51  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  2 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACP  DATE  20  AUG  80  21.30 

MOO  79  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  It  C/B*=60  DEG,  FWD=46  DEG,AFTb30  DEG, 

MFAN=38  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  1 

0.3883 

0.5056  0,4721 

0.5101  0,4948 

0.4998  0.A905  0.4389  0.4670 

0.4699  0.4307 

0.506? 

0.5P63  0.4531 

0.5511 

^ 0.5368  0.5428 

0.5388  0.5508 

0.5528  0.4215 


0.5531  0.4458 


0.5519  0.4839 


0,4306  0.4644 

0.5017 

0.4556  0.4645 


0,4799 


0.4629 


0.4836 


0.4764 

0.4818 


0.3834  0.4880  0,4973  0.5098  0,4979  0.4892  0.5135 


0.4836  0.4724  0.5011 


NACAL  292 
JOB  NO,  11 
MOD  79  ALPHA 


RUN  89  DATE  20  OCT  80 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

wind  on  run,  AUGMENTOR  1,  C/B=60 
MEAN=38  DFG,  CMU=0 


TIME  02.53  RECOMP.  NO, 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,  FW0»=46  OEG,AFT=30  DEG, 


DATA  POINT  7 


DISK  1 PAGF  14 

ACO  DATE  20  AUG  80  21.40 


0. 

3841 

0.5073 

0 .4619 

0.5044 

0„4884 

0.4799 

0.43D1 

0.4208 

,5565 

0.5877 

0.5623 

0,5522 

0.4730 

0.4612 

0.486  7 

0.5390 

0.5546 

0.4587 

0.4570 

0.5582  0.4587 


0,5586  0.4538 


0.4811  0,4728 

0.5390 

0.AA25  0.4685 


0,4793 

0.4971 


0.46*29 


C-.5453  0.4736 


0.4753 

0,4907 


0.4170  0,4718 


0,4954  0,4917 


0,4818  0.4923  0.5172 


0.4774  0.4755  0.5098 


NACAL  292  RUN  89  UATE  20  OCT  80  ' TIMF  02.54  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOD  79  ALPHA  WIND  UN  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD«46  DE6,AFT-=30  DEG, 

MFAN=36  deg,  CHU=0 


DATA  POINT  8 


niSK  1 PAGF  16 

AGO  DATE  20  AUG  80  21.41 


-p* 

L>> 

00 


0.4575 

0.3915 

0,3610 

0.5135 

0.5845 

0.5703 

0.5619 


0.4681 

0.4618 

0.4149 

0.5403 

0.5579 


0.3844 

0.5019  0.4636 

0.5050  0,4853 

0.4558  0.4575 


0.4818  0.4673 

0.5378 

0.4494  0,4629 


0,5576  0,4555 

0.56H  0.4598 

0.5442  0,4778 


0.4796 

0,4670 

0.4928 

0.4753 

0.4911 


0,4481 


0.4232 


0.4699  0,5048  0.4656 


0.4755  0.4998  0,4600  0,4656  0.4874 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 
«00  TO  ACPHA  NINO  ON  "-^^-C-NTOR^  l.^CTS.C  OBO.  RN0.6  OBO.ART.O  OBO . 

OATA  POINT  10 


risk  1 PA(5P  20 

AGO  DATE  20  AUG  80  21.4? 


4N 

LO 

VO 


0.43B8  0.4576 

0.4432  0.4481 


0.4102 
0.4830 
0,5689 
0.5782 

0.5683  0.5625 


0,4383 

0.5045  Q.4619 

0.5031  0,4881 

0,4575  0,4644 


0.4500 

0.5428 

0,5600  0,4624 

0.5672  0,4639 

Q»5408  0,4662 


0.4531  0.4556  0.4239  0.4836  0.4450  0.4525  0.488C 


0,4581 

0,4699 

0.4581 

0,4667 


0,4593 


0,4639 


0.4602 


0,4738 


0.4768 


0.4715 


0.4376  0.4351  0.4824 


I 


\C^L 

292  RUN 

90 

DATE  20 

nCT  80  TIME  03.05 

RFCOHP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

iB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

t 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  80 

22.03 

■100 

79  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGHENTOR 

1,  C/B=60  DEG, 

FWD=46  1 

DEG,AFT=30 

DEG, 

S 

"a 

MEAN*38  DEG, 

CMU=0 

15.00 

1A.228 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THIH 

CMUTH 

COR 

COHR 

1 

0.2R73 

15,1495 

0.6524 

0.4651 

0.0832 

“746,0516 

2540.8449 

0.9R49 

0.9948 

0.9963 

1.1600 

54.5116 

114.2827 

0,2966 

0,2189 

0.7520 

0.0052 

0.0218 

0,4433 

2 

-3.6R13 

15.212? 

0.50 85 

0 ,4157 

0.0146 

-811.1154 

2179.1909 

0.9802 

0.9°35 

0.9933 

1.1600 

50.7367 

94.0717 

0,22  83 

0.4584 

1.8485 

0.0129 

0.0456 

0.3700 

3 

-7.6] 23 

15.3600 

0,3518 

0.3  677 

-0,0756 

-8  36.3863 

1661.7987 

0.9797 

0.9955 

0.904a 

1.1600 

43,7350 

73.5891 

0,1545 

0.2662 

1.0849 

0.0075 

0.0264 

0.3413 

4 

-11.5437 

15.4078 

0.2036 

0.3394 

-0.1861 

-791.6702 

1010.8779 

0.9797 

0.9956 

0.9948 

1.1600 

o 

30.9629 

57.4175 

0,0850 

0.1515 

0.5388 

0.0037 

0,0150 

0.32^4 

5 

0.3271 

15,3392 

0.6456 

0 .4662 

0.0944 

-825.1970 

2605.6279 

0,9849 

0.9954 

0.9«57 

1.1600 

54.1663 

115.0015 

0.2933 

0,1204 

0.4428 

0,0030 

0,0119 

0.4542 

6 

4.1649 

14.9914 

0..7637 

0.5152 

0.1796 

-711.9624 

2895.5004 

0.9848 

0.9934 

0.9953 

1.1600 

55.9962 

130,0201 

0,3499 

0.4531 

1.6742 

0.0118 

0.0455 

0.4697 

1 

8.1266 

14.9533 

0.8547 

0 .5484 

0.2676 

-570.0980 

3039,9266 

0,9883 

0.9937 

0.9978 

1.1600 

57.3128 

142.9675 

0.3939 

0,4993 

1.6515 

C.0117 

0.0502 

0.4982 

8 

11.9446 

15.0558 

0 . 92  84 

0.5387 

0.3128 

-478,7330 

3177.4704 

0.9919 

0.99A3 

0.9982 

1.1600 

59.8727 

152.1460 

. 0.42  91 

0.4484 

1.3348 

0.0094 

0.0449 

0.4938 

9 

15,8230 

14.9196 

1.0144 

0 .5  774 

0.3776 

-363.2191 

3425.3705 

0.9947 

0,9949 

0.9994 

1.1600 

60,3520 

163,9525 

0.4711 

0.1391 

0.4205 

0.0029 

0,0140 

0.5634 

10 

19.6646 

14.9968 

0.9582 

0 .5  776 

0.4062 

-56.7635 

3108.3661 

0.9934 

0.9944 

0.9941 

1.1600 

58.9182 

157.9622 

0,4440 

. 0.4625 

1.4940 

0.0105 

0.0464 

0.5311 

I 


NACAL  292  RUN  90  DATE  20  OCT  BO  TIME  03.02  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PACE  ? 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  20  AUG  80  21.51 

MOD  79  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=46  DEG,AFT*^30  DEG, 

MFAN=3S  DEG,  CMU«=0 


DATA  POINT  1 


0.7262  0.7231 

0.6931  0.6725 

0.74H6 

0.8609  0.6769 

0.7986 

0.7897  0.8035 

0.7899  0.7959 


0.5681 

0.7458  0.6902 

0.7443  0.7216 

0.6397  0.6833 


0.8085  0,6154 

0.8133  0.6599 

0.8008  0.7139 


0,6825 

0.7436 

0.6625 


0.6819 


0.6873 


0,7053 

0.7121 


0.6PB5 


0.6931 


0,7093 


0.5764  0.7274  0.7318  0.7468  0.7305  0.7131  0.7531  0.7125  0.7100  0,7393 


I 


NACAL  292  RUN  90  DATE  20  OCT  80  TIME  03.04  RECflMP,  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  79  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  1»  C/B=60  DEG,  FW0=46  0EG,AFT=3O  DEG, 

MEAN=38  DEG,  CMU«^0 


DISK  1 PAGE  14 

ACQ  DATE  20  AUG  80  22.00 


data  POINT  7 


0. 

5516 

0.7530 

0.6998 

0.7555 

0,7299 

0.6994 

0.6226 

0.6357 

0.P266 

0.8656 

0.8408 

0.8274 

0,7405 

0.7187 

0.7112 

0, 8248 

0.8177 

0.6699 

0.6790 

0.8230  0.6760 

0.7399  0.6982 

0.8048 

0.6488  0,6944 

0,6987 

0.6  968 


0.8324  0.6825 


0.8100  0.6582 


0.7381 


0.7002 

0.7386 


0.6600 


0.7000  0.7143  0.7567  0.7355  0,7281  0,7611 


0.7305  0.7218  0,7461 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 


RON  90  DATE  20  OCT  80  TIME  03,04  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAGE  16 

LDGR  ACC1  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  20  AUG  80  22.01 


MOD  79  ALPHA  WIND  ON  BUM,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=46  DEG,AFT=30  DEG, 

MEAN=38  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  8 


■p- 

■p* 

ui 


0.6831  0,7218 

0.SP83  0.6925 

0.5603 

0,7798  0.7106 

0.8602 

0.8479  0,8347 

0.8342  0.8256 


0.5376 

0.7495  0.6988 

0.7492  0,7238 

0.6859  0.6779 


0.8227  0,6779 

0,8345  0.6921 

0.8099  0.7161 


0.7324 

0.8210 

0.6700 


0,6938 


0,6941 


0.7130 

0,7363 


0.6955 


0.6973 


0.7269 


0.6825  0.6363  0.6875  0,7592  0.7006  0,7081  0,7636  0,6800  0.7068  0.7549 


NACAL  292 
JOB  NO,  11 


RUN  90 


DATE  20  nCT  80  TIME  03,05  RECOMP,  NO,  1 


LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


NOO  79  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/8=60  DEG,  FWD=46  DEG,AFT»30  DEG. 

MEAW=38  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  10 


0,6636 


0,7421  0.6817 


DISK  1 


PAGE  20 


ACO  DATE  20  AUG  80  22.03 


0.6563  0,6813 

0.^557  0.6588 

0,6494 

0*7686  0.6669 

0.8/44 

0,8451  0,8329 

0.8435  0.8267 


0.7417  0.7207 

0.6720  0,6814 


0.6937 

0.6813 


0.6962 


0.6804 


0.6851 


0,8273  0.6868 


0,8439  0,6  885 


0.6910 


0.6P47 


0.6947 


0.7994  0.6890 


0.6905 


0,6941 


0,6981  0.6668  0,6444 


0.7567  0,6582  0.6563 


0.7561  0.6488  0.6438 


0.7412 


C/iL 

292  RUN 

91 

DATE  20 

OCT  80  TIME 

i 03.37 

RECDMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

B NO. 

11 

LDRR  ACCT 

i 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACQ  DATE 

20  AUG  80 

22.23 

DO  80 

ALPHA  WIND  ON  RUNt 

AUGMENTOR 

1,  C/B=60  DEG, 

FW0»46  0E6,AFT*30 

DEG, 

MEAN=38  DFG, 

CMU»1 

s 

15.00  14.228 

SUMMARY  PAGE 

NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THR  IJST 

DELAL 

WFT 

JHTH 

CMUTH 

CDR 

CUHR 

1 

1.0501 

15.0866 

2.4272 

0.1007 

0.1305 

985.9708 

9467.6928 

1.3785 

1.3762 

1.3P54 

1.1600 

87.6231 

345.0260 

1 .0996 

5,3733 

126.1391 

0,8001 

0.5382 

-0.4375 

2 

-2. 8406 

15,1480 

2.2753 

0.0168 

0,0732 

749,8925 

9095.6200 

1.3680 

1,3671 

1.3703 

1 . 1 600 

89.5769 

324.4752 

1 .0269 

5.2996 

122.8374 

0.0613 

0.5295 

-0.5127 

3 

“6.8485 

14.9896 

2.1660 

-0.1301 

0.0396 

653,5060 

8580.4665 

1.3779 

1.3725 

1.3785 

1.1600 

“86.5622 

306.2065 

0 ,9700 

5,3485 

124.9521 

0.8854 

0.5374 

-0,6675 

4 

-10.8249 

15.1352 

1.8632 

-0.2543  -0.0306 

761.0891 

7426,6407 

1.3771 

1 ,3722 

1.3795 

S: 

1.1600 

-82.2256 

267,9400 

0 ,8318 

5.3539 

125,0498 

0,8776 

0,5354 

-0.7897 

Ln 

5 

1.1235 

14.8441 

2.3958 

0.07  01 

0.1446 

1033.8914 

9322.4507 

1.3799 

1.3747 

1.3767 

1.1600 

88.323  4 

334.9414 

1 .0835 

5.3429 

124.9500 

0.8941 

0.5396 

-0,4695 

6 

5.0186 

14.8634 

2,5240 

0.1686 

0.2080 

1303.2618 

9605.2036 

1.3802 

1.3758 

1.3780 

1.1600 

86.1784 

353.9640 

1 .1473 

5.3628 

125.5798 

0.8974 

0.5415 

-0.3729 

7 

8.9474 

14.7361 

2.6971 

0.2732 

0.3042 

1497,2615 

9698.5984 

1.3781 

1.3757 

1.3797 

1,1600 

84.2161 

376.0864 

1 .2  324 

5.3616 

125,5451 

0.9049 

0.5438 

-0.2706 

8 

12.8264 

15.0369 

2.8102 

0.34  86 

0.3407 

1983.9889 

9814.8877 

1.3804 

1 .3747 

1.3789 

1.1600 

82,9276 

400.8692 

1 ,2892 

5,3371 

124.9705 

0.8828 

0.5359 

-0.1R72 

9 

16.7569 

15.1091 

2.9475 

0.4729 

0,4108 

2298.7878 

10076.0503 

1,3808 

1.3757 

1.3813 

1.1600 

80.8833 

424.6102 

1 ,3  622 

5,3639 

125.8183 

0.8845 

0.5374 

-0.0644 

10 

20.7500 

15.1687 

3.0785 

0.64  65 

0.4696 

2549.9202 

10005.5649 

1.3781 

1.3781 

1,3809 

1,1600 

78.1044 

449.2644 

1 ,4395 

5,3295 

125 ,0685 

0.8758 

0.5329 

0.1155 

NACAL  292  RUN  91  DATE  20  OCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOD  80  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUr7MENT0R  I,  C/B=60 

MEAN=38  OEG,  CMU=1 


TIME  03,33  RECOMP.  NO.  1 

1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FWD=46  DE6,AFT*=30  DEG, 


DATA  POINT  I 


disk  1 PAGE  2 

ACO  DATE  20  AUG  80  22.09 


S: 


0.6132 

0.5254 

0.5384 

0,7918 

0.8524 

0,8364 

0.8329 


0.5789 

-0,7263 

-0.1168 

0.8640 

0.8323 


0.2777 

0.7608  0.5169 

0,7578  0,6482 

0.5129  0,5680 


0.8349  0.5739 


0,1232  0.4963 

0,0908 

0»0199  0,6006 

0.6132 

0.6659 


0,8358  0.5780 


0.7321 


0.9338  0.6441 


0.6532 

0,7143 


0.8765  0.5789 


0.60,76  0.76  07  0,5901 


0.5833 


0,7595  0.5914  0.5883  0.7532 


f 


MACAL  292  RIJN  91  DATE  20  OCT  80  TIME  03.35  RECOMP,  NO.  1 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

MOD  80  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  1»  C/8=60  DEGf  FWD«^46  DEG,AFT=30  DEG. 

MFAN=38  DEGf  CMU=1 

DATA  POINT  7 


disk  1 page  14 

ACO  DATE  20  AUG  80  22.20 


0.5204  0.5223 

0.3878  -0,6419 

0.2876 

0.6268  -O.OA34 

0,8271 

0,8609  0,8640 

0,8506  0.8393 


0.4734 

0.7482  0,6287 

0,7481  0,6995 

0.5315  0,6309 


0.83 86  0.5834 


0.8430  0.5797 


0.8334  0.6356 


0,1288  0,4657 

-0.1884 

-0,0795  0.6134 


0.6207 


0.6353 


0.7323 


0.6552 


0.7083 


0.4930  0.4791  0.5577  0.7470  0.5457  0.5497  0.7532  0.5565  0.5602  0.7545 


I 


MACAL  292  RUN  91  RATE  20  UCT  00  TIME  03.36  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LDOR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOO  80  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  1»  C/Be60  DEGt  FWD*=46  t)E6tAFT*30  DEG. 

MFAN=38  DEG»  CMU«1 

DATA  POINT  8 


/ 

DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  20  AUG  80  22.21 


l: 

00 


0.36E4  0.5210 

0.3R72  -0,4718 

0.1606 

0.5403  0.0124 

0.7911 

0.8658  0,8678 

0.P653  0.8535 


0,4882 

0.7556  0.6376 

0.7588  0,7020 

0,5544  0,6492 


0.8490  0.6015 


0.8536  0.6029 


0,8486  0.6584 


0.1425 

-0.1487 

-0.0465 

0.6370 


0.5725 


0.6221 


0.6548 


0.7439 


0.6764 


0.7313 


0,3915  0.3822  0.4413  0.7570  0,4930  0,5167  0,7595  0,5696  0,5553  0.7482 


! 


^ACAL  292  aoN  9.  oaTE  20  OCT  80  T,«E  03.36  AECOHR.  No.  T 

NO.  u LOOP  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SOB  ACCT  10001 

HOO  SO  AlPHA  WINO  ON  ^AOONENTOR^  l.^CAB  .60  OEO.  EN0.A6  0E0.AET.30  OEO. 

DATA  POINT  10 


disk  1 p^-r-  20 

AGO  DATE  20  AUG  80  22.22 


l: 


VO 


0.2197 
0.2116 
0, 19<!,8 
0.4077 
0.6873 
0.8632 
0.8702 


0,3150 

-0.2661 

0.2066 

0.8715 

0.8639 


0. 

6006 

0.7673 

0,6164 

0.7673 

0.7143 

0.5642 

0.6452 

0.1954 

0.4720 

-0.0330 

0.0423 

0.6616 

0.8609  0.6399 


0.8633  0.6719 


0.6834 


0,6489 


0.7836 


0.8633  0.7224 


0.7011 

0.7618 


0,3199  0.2178 


0.2340  0.7644  0.3318 


0,4905  0,7694  0.5621 


0,5602  0.760? 


CAL 

292  RUN 

92 

DATE  20 

nCT  80  TIME 

03.47 

RECOMP 

. NO . 1 

DISK 

< 

a. 

GE  22 

IB  NO 

. 11 

LOr,R  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  80 

23.00 

OD  81  ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTOR 

1,  C/B«=60  DEG, 

FWD=46  1 

DEG,AFT«30 

DEG, 

^T_ 

"a 

MEAN=38  DEG. 

CMU=2 

S 

15.00 

14.228 

SUMMARY  PAGE 

• 

NO 

ALPHA  H 

P H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

•THTH 

CHUTH 

CDR 

CDHR 

1 

1.RQ03 

15.1530 

4.0537 

-0  .3486 

0.3576 

3441,8917 

15038.5944 

1,8989 

1.8873 

1.8«'44 

1.1600 

-85.0835 

580.4016 

1 .73  90 

8^1650 

263,2335 

1,8453 

0.8148 

-1.1635 

2 

-2.62B7 

15.6561 

3.4412 

-0  .6414 

0.2605 

3717.2273 

13722.6928 

1.8968 

1,8872 

1.8959 

1.1600 

-79.6406 

515.92  68 

1 .4656 

8.1553 

263.0155 

1.7845 

0.8012 

-1  .4427 

3 

-6.6856 

15.0334 

3.0338 

-n  .8  981 

0.1647 

3927.2706 

12137.2381 

1.9064 

1.8944 

1.9017 

1.1600 

-73.5091 

447.7794 

1 .2824 

8.1677 

264.3229 

1 .8676 

0.8201 

-1.7183 

^-10.7615 

15.2570 

2.4762 

-1  .0571 

0.0517 

4102.9153 

10476.6259 

1.8987 

1.8944 

1.8839 

g 1.1600 

-66.8804 

386.7168 

1 .04  90 

8.1427 

263.1173 

1.8319 

0.8121 

-1.8693 

5 

1.5005 

15.1683 

3.9852 

-0  .4312 

0.3  748 

2561.7130 

14982.1023 

1 .8966 

1.8888 

1.8958 

1.1600 

-83.8238 

572.3982 

1 .7029 

8.1362 

263.0475 

1.8421 

0.8140 

-1.2453 

6 

5.4161 

15.2823 

4.2640 

-0  .1  98  9 

0.4181 

3772.5408 

16093.7598 

1.8991 

1.8905 

1.8973 

1.1600 

-87.3285 

614.1242 

1 , 83  95 

8 . 143  1 

263.6259 

1.8324 

0.8121 

-1.0110 

7 

C.5125 

15.1558 

4.5913 

0 .0716 

0.4762 

3920.8769 

17014.4172 

1.8976 

1.8878 

1.0955 

1.1600 

89.1064 

655.1632 

2.0034 

8.1400 

263.5238 

1.8469 

0.8155 

-0.743H 

8 

13.4Q5R 

15.1310 

4.8104 

0.2  55  8 

0.5201 

4326.1623 

17583.2164 

1.8989 

1.8886 

1.8059 

1.1600 

86.9552 

686.1797 

2.1157 

8.1272 

263.5001 

1.8498 

0.8156 

-0.5597 

9 

17.4532 

14.9185 

5.1024 

0.5411 

0.5976 

4563.1141 

18347.3306 

1.8^42 

1.PP57 

1.8958 

1.1600 

83.9464 

720.6275 

2.2741 

8.1088 

262.9492 

1.8722 

0.8203 

-0.2791 

0 

21.4070 

14.9440 

5.1467 

0 .7323 

0.5681 

5010  .6  446 

18257.3582 

1.8955 

1.8864 

1 .8960 

1.1600 

81.9012 

731.3558 

2.3231 

8.0885 

262.6125 

1,8666 

0.8183 

-0,0859 

} 


NACAL  292 

RUN  92 

DATE 

20  OCT  80 

TIME 

03.45  REv>OMP,  NO. 

JOB  NO,  11 

LDGR 

ACC7  31302 

CONTRACT 

1631 

SUEi  ACCT  10001 

NOD  81  ALPHA 

WIND  ON 

RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60 
MFAN=38  DBG,  CMUe2 

DEG, 

FWD=46  DE6,AFT*30  DEG, 

01 SK  1 PAGE  10 

AGO  DATE  20  AUG  RO  22.55 


DATA  POINT  5 


■p* 

Ul 


0.4630 

0.3989 

-0.23  14 

0.7855  0.0479 

0.7609  0.3682 

0.2864  0,1093 

0.3248 

-2.0248 

0.2601 

0.6577 

-0.7426 

O.RROO 

0,8854 

0.8563 

0.8783 

0.8786 

0.B73  8 0.A188 


0,8794  0.4319 


-0.3554  0.5640 

-0.4447 

-0.4490  0,7059 


0.5397 

0.7433 


0.7626 


0.8686  0,5694 


0.7818 

0.7870 


0.4518  0.4032 


0.4468  0,7772 


0.4654  0.4748  0.7785 


0.4735 


0.4891  0.7934 


NACAL  292 
JOB  NQ.  11 
MDD  fll  ALPHA 


92  DATE  20  OCT  80 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60 
MEAN=«38  DEG,  CHU=2 


TIME  03,45  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FWD=46  DEG,AFT=30  DEG, 


DATA  POINT  7 


disk  1 page  14 

ACO  DATE  20  AUG  80  22.57 


■p* 

U1 

rj 


0. 

0797 

' 

0.7915 

0.5411 

0.7921 

0.5109 

0.1854 

0.1792 

-0.1296 

0,3783 

-1.7662 

0.3425 

0.3754 

-0,2422  0.2764 

0,3802 

0.7648 

-0.6704 

-0.9488 

0.8O43 

0.8940 

0.8662 

0.8875 

-0.6B39  0.6221 

0.6872  0.4700 

0.5471 

0.6324 

0.8907  0.4425 

0.7566 

0,8874  0,5708 


0,7039 

0,7717 


0.2277  0.2638 


0.2850  0.7647 


0.3665  0,3802  0,7816  0,4406  -0,4306  0,7903 


NAC^L  292 
JOB  NO.  11 


DATE  20  OCT  80 


TIME  03.46 


RFCOHP,  NO. 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


NOD  81  ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGMENTOR  If  C/B=60  OEGf  FWD=46  DEG#AFT“30  DEG. 

MFAN=38  DEG,  CHU=2 


DATA  POINT  8 


0.3165 

0,7946  0.3909 


disk  1 page  16 

ACO  DATE  20  AUG  80  22.58 


0.1163  0.3074 

0.1362  -1,4706 

-0.2349 

0.3148  -0.5591 

0.6740 

0.8972  0.8762 

0.8995  0.8961 


0,7923  0.5115 

0,3551  0.5729 


-0.2911 

-0.8062 


-0.7035 


0,3153 


0,5884 


0.9009  0,4695 


0.9043  0,4685 


0.5549 


0.6566 


0.7568 


0,8969  0,5995 


0.750i 


0.7615 


0.2227  0.1593  0.1518  0.7766  0,3099  0,3547  0,7816  0,4182  0,4256  0.7866 


I 


292  RUN  92  date  20  OCT  80  TIME  03  47  dc 

JOR  Nn  11  • ^ RFCOMP.  no. 

JOB  AO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  l 

contract  1631  SOB  ACCT  10001 

" oEc. 

DATA  POINT  10 


1 disk  1 PAG(f  20 

ACO  DATE  20  AUG  00  23.00 


-p* 

Ln 

4> 


-0.1419  0.0280 

-0,0899  -1.3091 

-0,1107 

-0.3107 

0.5497 

0*0^68  0.8973 
0.9019  0,9098 


0.2560 

0,7917  0.4488 
0.7909  0,5443 
0,1834  0,2210 


0.9033  0.4791 


0.9062  0.5476 


0.9016  0.6422 


■0.035.  -0.0355  -0.1046  0.7909  0.0304  0.2956  0.7953 


-012446 

-0.6888 

-0.5420 

0.6167 


0,2568 


0.6771 


0.6221 


0.7814 


0.7717 


0.7239 


0.3603  0.3709  0, 


8046 


vlACAL 

292  RUN  93 

DATE  20 

OCT  80  TIME  03,59 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

lOB  NO. 

11 

LDGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

20  AUG  BO 

23.21 

MOO  82 

ALPHA  WIND  ON  RUNi 

AUGMENTOR 

1,  C/B»60  DEG, 

FWD»46  DEG,AFT*30 

DEG,  . 

"a 

M6AN=38  DEG, 

CMU*=4 

s 

14.62  14.228 

SUMMARY  PAGE 

•T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

THTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

1 

2.1768 

7.7011 

5.6900 

-1 .85  05 

0,5052 

5581.4497 

10970.2795 

1.9510 

1 .9449 

1.9510 

1.1600 

-71.9840 

433.7855 

2 .176  8 

8,1612 

270.5237 

3.7314 

1.1639 

-3,0145 

2 

-1.9492 

7.8131 

5.0002 

-2,1724 

0.3741 

5623.0590 

10135.5924 

1.9549 

1,9423 

1.9457 

1.1600 

—66.51 66 

400.9968 

1 .9082 

8.1347 

269.8369 

3.6686 

1.1528 

-3.3252 

3 

-6.1648 

7.9986 

4.2378 

-2.4395 

0,2336 

5690.3287 

9283.3228 

1.9513 

1 .9457 

1.9474 

1.1600 

-60.0725 

368.2002 

1 .6211 

8.1527 

270.7669 

3.5958 

1.1423 

-3.5819 

^ u- 

-10.2347 

7.7514 

3.5875 

-2.85  88 

0,0868 

5986.5236 

8174,1348 

1.9513 

1 .9448 

1.9457 

Lr 

1.1600 

-51.4492 

334.7432 

1 .3670 

8.1352 

270.2837 

3.7039 

1,15^2 

-4.0180 

5 

2.2428 

7.5601 

5.7548 

-1,8836 

0.5066 

5573.7795 

10854.5924 

1.9504 

1.9450 

1 .9441 

1.1600 

-71.8760 

430.9609 

2 .1  953 

8.1123 

269,7420 

3.7900 

1.1708 

“3.0544 

6 

6.353B 

7.3711 

6.4965 

-1.5031 

0.6369 

5467,2096 

11636.2066 

1.9395 

1 .9365 

1.9453 

1.16U-7 

-76.9724 

462.7197 

2 .4890 

8.0754 

268.0724 

3.8631 

1.1810 

-2. 6842 

7 

10.*t533 

7.2825 

7.0797 

-1,0451 

0,7500 

5445.5511 

12461.2145 

1.9463 

1.9389 

1.9442 

1.1600 

-81.6020 

497.3735 

2 .743  0 

8,0891 

268.0955 

3.8690 

1.1B25 

-2.2277 

8 

14.5717 

7.3938 

7.5865 

-0.6049 

0.8361 

5510.7145 

13185.5531 

1.9502 

1.9424 

1.9468 

1.1600 

-85.4412 

529.7445 

2 .9741 

8.0732 

268.7996 

3.0617 

1.1796 

-1.7045 

9 

18.7059 

7.1824 

8.2794 

-0.G8  94 

0,9318 

5605.5373 

13869.5413 

1.9490 

1 .9419 

1.9492 

1.1600 

-89.3810 

559.8497 

3 .2807 

8.0627 

268.5435 

3.9716 

1.1955 

-1,2850 

10 

22.8016 

7.0920 

8.7641 

0,4015 

0.9660 

5797.9497 

14403.1495 

1.9486 

1.9449 

1.9502 

1.1600 

87.3766 

585.7465 

3.5212 

8.0754 

269,3114 

4.0337 

1,2057 

-0.8042 

1 


NACAL  292  RUN  93  DATE  20  OCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOD  82  ALPHA  HIND  ON  RUNf  AUGMENTOR  1,  C/B=60 

HEAN=38  DEG,  CMU=4 


TIME  03.55  RFCOMP,  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,  FV/D=46  DEG,AFT=30  DEG, 


DATA  POINT  1 


niSK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  20  AUG  80  23.07 


-P' 

ir 

Ov 


-0,2530 

0.3890  -0.0222 

0.3835  0,1141 

0.1330 

0.0335 

0.0012 

-0.0175  -0.0713 

-2.1536 

-0.7236  0,3595 

.2393 

0.4098 

-0.9533 

-1.5535 

0.4427 

0,4421 

0.4202 

0.4373 

-1.2944  0.3729 

0.4321  0.1006 

0.1181 

0.3669 

0.4350  0.1078 

0.3266 

0,4306  0.1411 

0.3P16 

0.3706 

0.1616  0.1268 


0.1206  0.3836  0.1467  0.1392 


0.3811  0.1305  0.1417  0.3935 


NACAL  292 
JOB  NO,  11 


93  date  20  OCT  80  TIME  03.57  RECOMP.  NO.  1 

LOGS  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SOB  ACCT  10001 


-P  02  ACPHA  WINP  ON  «-.^--NTOR^  1 ,^C/B.O  0,0.  PW0.6  PeO.APT-30  0,0, 

data  point  7 


OISK  1 p/^Qp  24 

ACO  DATE  20  AUG  80  23.18 


U) 


-0.0916 

-0.0898 

-0.3361 

0.01R6 

0.3014 

0.4289 

0.4341 


0.0447 

-1.9837 

-0.9136 

0.4128 

0.4324 


-0.2978 

0,3821  -0,0316 
0,3767  0,0074 
-0,0178  -0,1051 


0.4344  0.0967 


0.4352  0,1176 


-0.7144  0.4025 

-1.4142 

-1.1990  0.3677 

0.1250 

0.3578 

0.3313 


0.4263  0.1512 


0.3732 

0.3  712 


0.0298  -0.0556 


-0.0024  0.3773 


0,0491  0.0758 


0.3749  0,0795 


0.0920  0,3873 


/2- 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 


DATE  20  OCT  80 


TIME  03.58 


RECOMP,  NO.  1 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  10001 


PARE  16 


ACO  DATE  20  AUG  80  23.18 


MOO  82  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AUGMENTOR  It  C/B=60  DEGt  FWD*46  DEGtAFT*=30  DEG, 

MEAN»=38  DEG,  CMU=4 


DATA  POINT  8 


-0.3240 


0,3709  -0.0460 


0.3753  0.0765 


-0.1772  -0.0165 
-0.1961  -1.8860 

-0.4895 

-0.0482  -0.8794 

0,2345 

0.4095  0.4202 

0.4362  0.4385 


-0.0138  -0.1296 


-0.A869 


-1.2907 


-1.1410 


0.4092 


0.3629 


0.4298  0.0923 


0.1198 


0.3572 


0.4313  0.1145 


0.3319 


0.4310  0.1678 


0.3744 


0.3750 


-0,0171  -0.1515  -0.1497  0.3717  -0.0085  0.0410  0,3848  0.0584  0,0646  0.3860 


NACAL  292  RUN  93  DATE  20  HCT  80  TIME  03.58  RECOMP.  NO.  I DISK  1 PAGE  20 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  20  AUG  80  23,20 

MOD  82  ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGMEMTOR  1»  C/B=60  DEG,  FWD*=46  DEG,AFT*=30  DEG, 

MEAN=36  DEG,  CMU=4 


DATA  POINT  10 


Ul 

VO 


-0.3691  -0.2  414 
-0.3734  -1.5358 

-0.3361 

-0.2090  -0.7529 

0.0966 

0.3717  0.4153 

0.4301  0.4353 


-0.3155 

0.3824  -0,0834 

0;3776  0,0647 

-0,0242  -0.1772 


0.4393  0.1021 

0.4393  0.1316 

0.4353  0,2046 


-0.5928 

-1.0377 

-1.0530 


0.3733 


0.3709 


0.1382 

0.3301 


0.3565 


0.3741 


0.3735 


-0.1258  -0.2725  -0.3092  0.3773  -0.1332  -0.0366  0.3724 


0.0074  0.0223  0.3823 


^Ct>l 

292  RUN 

95 

DATE  20 

OCT  80 

TIME  04.24 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

riB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

Ifl.Ol 

MOD 

84 

ALPHA  WIND  ON  RUN* 

AUGMENTOR 

If  C/a =60 

DEG,  FWD=32  DE6,AFT=32 

DEGf 

MEAN=32  DEG. 

CMU=0 

S 

14.97 

14.208 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THPaJST 

DELAL 

WFT 

. THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.1747 

15.0515 

0.5102 

0.4472 

0.0410 

-661,6932 

1846.7758 

0,9886 

0.9955 

1.0012 

O.8R00 

4R .7646 

96.1507 

0 .2288 

0.2696 

0.7650 

0.0053 

0.0190 

0.42R2 

2 

-3.6R40 

15.38  54 

0. 32 B8 

0.4068 

-0.0526 

-722,2404 

1378.0002 

0.9900 

0.9978 

1.0023 

o.anoo 

3R.94R4 

75.7792 

0 ,1429 

0.4121 

1,0683 

0.0073 

0.0208 

0.37R0 

3 

-7.73Rn 

15.6516 

0.1503 

0,3686 

-0.1524 

-642.4921 

662.8491 

0,9RR1 

0.9957 

1.0002 

O.RROO 

22.1877 

50.6617 

0 .0591 

0.3573 

1.0126 

0.0068 

0.0248 

0.3438 

4 

-11  .6870 

15.4016 

-0,0565 

0.3567 

-0.2382 

—540*6646 

-86,1666 

0.9908 

0.99R3 

1.0015 

a\ 

o 

0.8000 

-9.0077 

52.3645 

-0.0373 

0.4155 

0,9456 

0.0065 

0.0290 

0.3276 

5 

0,2332 

1 5.3551 

0.5031 

0.43  04 

0.0377 

-637, 2578 

1906.6131 

0.9RR6 

0.9060 

1.0011 

O.RROO 

40.9274 

96.4705 

0 .2255 

. 0.3203 

0.9117 

0.0063 

0.0224 

0.4160 

6 

4,1212 

15.0622 

0.6548 

0.4839 

0.1270 

-567,0818 

2366.2775 

0.9897 

0.9956 

1.0017 

O.RROO 

53.5367 

115.4619 

- 0.2  977 

0.1705 

0,5070 

0.0035 

0.0120 

0.4718 

7 

R.1205 

15.1255 

0.7782 

0.52  77 

0.2120 

-534,0062 

2698.1746 

0.9941 

0.9974 

1.0035 

O.RROO 

55.8602 

133.8943 

0 .3570 

0.4076 

1,0195 

0,0071 

0.02B8 

0.4988 

a 

11.9400 

15.1224 

0.9142 

0.52  71 

0.2645 

-399,2718 

3058,1417 

0,9964 

0,9955 

1.0021 

O.RROO 

60.031R 

150.2450 

0.4222 

. . 0.1286 

0,3059 

0.0021 

0.0090 

0.51R0 

9 

15.8357 

15.1066 

1.0019 

0.5891 

0.3091 

-2>  *.7871 

3355.5690 

0.9975 

0,9971 

0.99PR 

O.RROO 

59.5443 

165.2983 

0 .4652 

0.4191 

0,8335 

0.0058 

0,0296 

0.5594 

10 

19.R300 

15.0417 

1.1028 

0.6973 

0,3119 

-154,2798 

3592.7012 

0.9963 

0,9978 

0.9972 

O.RROO 

57.6938 

184.7695 

0.5164 

0.4365 

0,9442 

0.0066 

0.0309 

0.6663 

i 


WC/IL  292  run  95  OATE  20  OCT  60 


JOR  MO.  11 


LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 


TIMF  04.20  RFCOMP.  NO,  1 


SUB  ACCT  10001 


Linn  r»  ^ xuuui 

mod  89  ALPHA  HTND  ON  RUN.  AUONENTOR  1.  C/B.60  OES,  FWO-32  DEC  APT  „ „ 

MFAN=32  DFG,  CMU=0  FW0=32  DEG,AFT=32  DEG, 

data  POINT  1 


disk  1 PAgf  2 

ACO  DATE  21  AUG  80  17.36 


0.7516  0,7628 

0.7852 

0.7758  0.7820 


0.5603 

0.7554  0.6  970 

0.7571  0,7183 

0.6825  0,6958 


0.7942  0.7078 


0.7915  0.7560 


0.8007 

0.8A23 


0,7380 


0.7704 


0.6905 


0.7018 


0,6967 


0.7769 


0.8173  0.7718 


0.7597  0.7579  0.7«a  0.7628  0.7554  0.7504  0. 


7529 


0.7461 


0.7035 


0.7523  0.7479  0.7554 


1 


NAC/'L  292 
JOB  MO,  11 
f'OD  84  ALPHA 


RUN  95  OATE  20  OCT  80 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

WIND  ON  RUN,  AUGHENTOR  1,  C/B=60 
HFAN=32  DEG,  CHU=0 


time  04.22  RECOMP,  MO, 

1631  SUiB  ACCT  10001 
DEG,  FWD*=32  DF6,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  7 


1 page  14 

ACO  DATE  21  AUG  80  17.58 


i 


Oi 

N9 


0.7094 

0.6609 

0.6609 

0.8305 

0.8703 

0.8348 

0.8190 


0.7461 

0,7144 

0*7579 

0,8051 

0.8081 


0.5352 

0.76  00  0.696  5 

0.7563  0.7169 

0*7047  0,6890 

0.8163  0.7050 

0.3498 

0.7330  0.6993 


0,8156  0.7322 


0.8110  0.7472 


0.7679 


0.7036 


0.7812 


0.8224  0.7705 


0.7086 

0.7588 


0,6995  C.7318 


0.7541  0,7541  0,7392 


0.7504  0.7529  0,7392 


0.7579  0.7709 


i 


NAML  292  run  95  DATE  20  OCT  60  TIME  04.23  R6CDKP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  84  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1.  C/B.60  DEG,  FHD=32  0EG,AFT.32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=0  deG, 

DATA  POINT  8 


/ 2^ 

DISK  1 page  16 

AGO  DATE  21  AUG  80  17. 5Q 


O' 


0,6827  0.6976 

0.6305  0.7019 

0.5994 

0.7939  0,7330 

0.8657 

0.8444  0.8051 

0,8274  0.8124 


0.5128 

0.7514  0.6785 

0,7520  0.7135 

0.7047  0.6757 


0.8136  0.7251 


0.8200  0.7402 


0.8223  0,7537 


0.6939  0.6B27  0.6827  0.7554  0.7181  0.7082  0.7442 


0,8138  0,6947 

0,78  77 

0-1019  0.6961 


0.7599 


0.6976 


0,7698 


0.7500 


0.7004 


0,7051  0,7293  0.7529 


NACAL  292 
jriB  HO.  11 


run  95  DATE  20  OCT  80  TIME  04.23  RFCOMP.  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  21  AUG  80  18.01 


MOD  84  ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGMENTOR  1#  C/Bb60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT*=32  DEG| 

MEAN=32  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  i& 


■p> 

o\ 


0.6723 

0.7480  0.6  871 


0.6597  0.6709 

0.6765  0.6883 

0.5'^'>94 

0.7554  0.7280 

0.8560 

0.8560  0.8026 

0.8360  0.8167 


0.7455 

0.7016 


0.7180 

0,6865 


0.8153  0.6947 

0.8175  0.7015 

0.8068  0.6686 


0.6709 

0.6721 

0,6373 

0.6587 


0.6950 


0.6RQ9 


0.6H‘^9 


0.8518 


0.69C0 


0.7912 


0,6864  0.6982 


0.6597  0.7429  0.6734  0.6783  0.7411 


0,6647  0,6995  0,7641 


ftCAL 

292  RUN 

96 

DATE  20 

OCT  80  TIME  04.34 

RECOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  2? 

*IB  NO. 

11 

LDGR  .ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

18.23 

-100  85 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGHENTOR 

1,  C/B=60  DEG, 

FWD*=32  1 

DEG»AFT«32 

DEG, 

Pm 

Mf:AN=32  DFG, 

CHU  = 1 

‘S 

14.97  14.208 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CHH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

■ THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.5972 

14.9964 

1.3895 

0 .0459 

“0.0495 

1170.9173 

5228.4596 

1.3805 

1.3733 

1.3793 

0.9500 

88.1048 

196.2724 

0.6328 

5.2746 

122.0312 

0.8643 

0.3BR7 

“0.3428 

? 

“3.3919 

15.2622 

1.1557 

-0.0175 

-0.1432 

1083 .8144 

4719.2568 

1,3762 

1.3726 

1.3751 

0.9500 

“89.1305 

166.0784 

0.5256  . 

5.2665 

121.5273 

0.8458 

0.3849 

“0.4  024 

3 

“7.3371 

15.2866 

0.9565 

“0  ,0923 

“0,2320 

1059.5501 

4079.6648 

1.3777 

1.3756 

1.3785 

465 

0.9500 

“84.4841 

138.2932 

0.4347 

5.2944 

122.6194 

0.8520 

0.3868 

-0. 47^*2 

4 

“11.2779 

15.1010 

0.7988 

“0  ,1460 

“0.3288 

1044.3850 

3477.3169 

1.3754 

1.3754 

1.3751 

0.9500 

“79.6357 

115.4464 

0.3636 

5.2872 

122.2804 

0,8601 

0.3890 

“0.5351 

i> 

0.6233 

15.0616 

1.4220 

0 .0642 

“0,0460 

1155.8179 

5276.1210 

1.3776 

1.3750 

1.3751 

0.9500 

87.4149 

201. 6415 

0,64  81 

5.2894 

122,4653 

0.8637 

0.3899 

“0.3257 

6 

4.5837 

14.8378 

1.6083 

0 .1292 

0.0411 

1406.9116 

5658.5639 

1.3779 

1,3750 

1.3751 

0.9500 

85.4039 

225.3869 

0.73  48 

5.2691 

122,0222 

0.8735 

0.3917 

“0.2624 

7 

8.5545 

14.5687 

1.8694 

0 .2346 

0.1405 

1521.3169 

6155.6919 

1,3769 

1.3743 

1.3753 

0.9500 

82.8451 

258.4063 

0.85  82 

5.2637 

121.8656 

0.8885 

0,3951 

“0.1604 

B 

12.4769 

14.8183 

2.1104 

0.3253 

0.2114 

1665 .7074 

6675.9409 

1.3793 

1.3746 

1.3789 

0.9500 

81.2355 

297.8092 

0.9732 

5,2bl5 

122.2842 

0.8765 

0.392  3 

-0.0669 

q 

16.4699 

14.6041 

2.3401 

0 ,4299 

0.2923 

1991.0396 

7078.0619 

1.3812 

1.-374H 

1.3841 

0.9500 

79.5902 

327.1178 

1 .0852 

5.3007 

\2 3.47 14 

0.8980 

0.39B1 

0,03;  i 

10 

20.4074 

14.7724 

2.4805 

0.543  5 

0.3688 

2307,2416 

7364.8228 

1.37B8 

1.3730 

1.3799 

0.95G0 

77.6406 

353.1526 

1.1565 

5.2687 

122.4457 

0.8804 

0,3936 

0.1498 

! 


NACAL  292 
JOB  MO.  11 


RUN  96  DATE  20  OCT  80  TIME  04.30  RECOMP.  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


niSK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  21  AUG  «0  IB, OR 


MOD  85  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AIJGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFTa32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CMUel 


DATA  POINT  1 


■p* 

ON 

CTk 


0.73BD  0.7492 

0.7026  -0.0684 

0. 7*^73 

0.B865  -0.0348 

0.R447 

0.8133  0.8548 

0.8138  0.8132 


0.5310 

C!.7743  0.7031 

0.7764  0.7229 

0.7607  0.6678 


0,8210  0.7979 

0.6257  0.8707 

0,8368  0.7767 


0.3541 

0.M31 

0.4578 


0.6756 


0.6818 


0.7561 

0.8138 


0.673H 


0 .6982 


0.7630 


0.7716  0.7530 


0.75c3  0.7853  0.7610  0,7393 


0,7666  0.7542  0.7405  0.7623 


r'ACAL  292 

RUN  96 

DATE 

20 

OCT  80 

TIME 

04.33  RECOMP.  NO.  1 

JOB  KC),  11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  lOOOl 

KOD  85  ALPHA 

WIND  ON 

RUN,  AUGMENTOR 
MFAN=32  DEG 

1,  C/B=60 
, CMU«=’ 

DEG, 

FWD=32  0EG,AFT=32  DEG, 

RISK  1 PAftF  14 

AGO  DATE  21  AUG  80  18.1^ 


DATA  PDIMT  7 


a^ 


0.6337 

0.5734 

0.5672 

0.7P65 

0.8657 

0.8511 

0.8351 


0.6946 

-0.0488 


0.0540 


0.8474 

0.8212 


0.4992 

0.7593  0.6786 

0.7584  0.7148 

0.7405  0.6596 


0.8183  0,7760 


0,3497  0.65B6 

0.4908 

0.4262  0.6725 

0.7483 

f ,6'iin 


0.8292  0.8652 

0.8322  0.7693 


0.7985 


0.6716 

0.7536 


0.6324  0.6188 


0.6616  0,7536  0.7001  0.6765  0.7480 


0.7051  0.6958  0.7387 


NAC^L  292  RUN  96  DATE  20  OCT  80 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOD  85  ALPHA  WIND  ON  RUM,  AUGMENTOR  1,  C/B«60 

MEAN=32  DEG,  CMU=1 


TIME  04.33  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 

DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  8 


/ 

niSK  1 page  16 

ACO  DATE  21  AUG  80  18.20 


•p> 

CTv 

03 


0.5691 
0.5647 
0.^9  51 
0.7082 
0.8510 
0.8579 
0.B494 


0.6150 

0.0782 

0.1112 

0.8412 

0.R323 


0. 

5401 

0.7540 

0.6843 

0.7574 

0.7087 

0,7369 

0.6491 

0.3379 

0.6523 

0.4970 

0.4373 

0.6684 

0.8297  0.7767 


0.7531 


0.6602 


0.8373  0.8619 


0.8047 


0.8410  0.7743 


0.6752 

0.7565 


0.5430  0.5094  0.5858  0.7617  0.6107  0.6417  0.7517 


0.6604  0.6685  0,7443 


A 


f^ATE  20  nCT  80  TIME  04  34 

JOB  Mr,  -1  RFCOMP.  no. 

* 31302  CONTRACT  1a:»i 

ounibaCT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

►>00  05  ALPHA  HIND  OH  RUN.  AUGHENTOR  1.  C/B=60  DEG.  FWD-32  DEG  APT  „ 

MEAN=32  DEG,  CMU=1  FWD-32  DEG,AFT*32  DEG, 

DATA  POINT  10 


^ 1 PAGE  20 

ACO  DATE  21  AUG  80  18.22 


■fN 

Oi 

v£> 


D.4075  0.A429 

0 , 3 E 1 0 
0t3075 

1 

V-*  7669 
0.8593 

0,8663  0,8513 


-0.0287 
0,3373 
0.85  86 


0,5984 

0,7545  0,6307 
0-7596  0.7116 
0,6668  0.6861 


0,8433  0,7428 


0.8548  0,8601 


0.8465  0,7811 

0.4783  0.3907  0.4181  n 7ai -7 

>►•'>181  0.74U  0.4628  0.5697  0.7554 


0.3250 

0.4572 

0.4721 

0.7636 


0.5  949 


0,6690 


0.6681 


0.8113 


0.7695 


0 ,6869 


0.6144  0.6219  0.7 


7498 


^CAL 

292  RUN  97 

DATE  20 

OCT  80  TIME  04,45 

RECOMP 

. NO,  1 

DISK 

1 PAGE  24 

3B  NO. 

11 

LDGR  ACC7 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

aco  date 

2i  AUG  80 

18.44 

MOD  86 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTOR 

1,  C/B«60  OEG, 

FWD«=32  DEG,AFTb32 

OEG, 

HEAN=32  OFG, 

CMU=2  0=15,4 

S 

15.00 

14.208 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

VM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

1 

0,9618 

15.1659 

2.3941 

-0.4357 

-0.1002 

3701 .0255 

9228.0669 

1.9000 

I.B944 

1 .8998 

0.9500 

-79.6844 

347.4375 

1 .0500 

8.0709 

260,2640 

1.8229 

0,5953 

-1.0310 

2 

-2.9889 

14.9978 

2.1779 

-0.5670 

-0.1577 

3435.3267 

8075.7460 

1,9049 

1.8943 

1 .8954 

0.9500 

-75.4060 

317.7528 

0 .9516 

8,0685 

260,6668 

1.0462 

0,5995 

-1.1665 

3 

-6.9>i07 

14,9641 

2.1112 

-0,6707 

-0.2314 

3226,8316 

8504', 8995 

1.9019 

1.8948 

1 .9009 

0.9500 

-72. 375 T 

312.0609 

0.9186 

8.0B48 

261.6494 

1.8573 

0.6020 

-1.2727 

A ^ 

-10,8425 

15.1303 

1. 872' 

-0.8025 

-0.2849 

3367.0272 

7675.0354 

1.9036 

1.8939 

1.8992 

o 

0.9500 

-66.7976 

290.1628 

0.8135 

8,0552 

260  .8029 

1.8310 

0.5  969 

-1.3995 

b 

0.9995 

15.0354 

2.4008 

-0.4465 

-0.0901 

3679.2539 

9167.6997 

1.9035 

1,8957 

1 .8983 

0.9500 

-79.4643 

345.6480 

1 .0521 

8.0606 

261.2603 

1,8459 

0.5  996 

-1.0462 

6 

0.9827 

15.1076 

2.4111 

-0.4386 

-0,0991 

3702.0644 

9260*1121 

1.9017 

1.8992 

1 .8946 

0.9500 

-79.6900 

348.5437 

1 .0569 

8.0540 

261.3473 

1.8375 

0.5981 

-1.0367 

7 

4.9446 

14.9819 

2.6705 

-0.2  . ;6 

-0.0206 

3865 .0270 

9664.887? 

1.9028 

1.8946 

1.-.B906 

0.9500 

-83.6392 

378,9877 

1 .175  9 

8.0135 

259.8900 

1.8426 

0.5980 

-0.8957 

8 

8,9897 

14.7630 

2.9740 

-0.1523 

0.0512 

4100.7224 

10044.0865 

1.8993 

1.0934 

1.8995 

0.9500 

-87,0678 

413.8720 

1 ,3156 

8.0453 

261,2770 

1.8799 

0,6053 

-0.7576 

9 

12.9021 

14,8856 

3.25^4 

0,0048 

0.1271 

4376.4163 

10655.7420 

1.8997 

1.8959 

1.901B 

0.9500 

89.9139 

456,0584 

1 .4485 

8.0293 

261.1632 

1.8636 

0.6019 

-0,5970 

10 

16.9746 

15.1166 

3.5264 

0,2077 

0.2321 

4555,3631 

11356.3661 

1.8978 

1.8945 

1.8992 

0.9500 

86.6288 

502.7119 

1 .5  849 

8.0288 

261.0610 

1.0344 

0.5972 

-0.3895 

c> 


NACAL  292 
JOB  NO.  U 
MOD  86  ALPHA 


run  97  DATE  20  OCT  80  TIME 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631 

WIND  ON  RUNt  AUGM6NT0R  1»  C/B«=60  DEG, 
MEAN=32  DEG,  CMU=2  Q=15.4 


OA.40  RFCOMP,  NO. 

SUB  ACCT  10001 
FWD*=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  21  AUG  80  lfl.?8 


data  point  1 


0.7140  0.6B23 

0.6606  -0.F656 

0 . 67'j  1 

0.R7R1  -0.8204 

0.8781 

0.8406  0.81  /2 
0.8329  0.8340 


0.8340  0.7761 


0.4555 

0.7810  0.6658 

0.7832  0.6760 

0.7019  0.6201 


0.0149 

0.0720 

-0.0836 


0.5691 

0.6303 


0.6924 


0 . 64  77 


0.8378  1.0142 

0.8428  0.6899 


0.0079 


0.  *^61 

0.7751 


0.7351  0.6978 


0.7^16  0.7904  0.6916 


0.6792 


0.7830  0.7009  0.6860  0.7880 


NACAL  292 

RUN  97 

DATE 

20  nCT  80 

TIME 

04.43  RECDMP.  NO. 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

MOD  fl6  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGHENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWO=32  DBG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=2  0=15.4 


DATA  POINT  8 


DISK  1 PAGE  16 

AGO  DATE  21  AUG  80  18.41 


■p- 


0.4 1545 

0.7643  0,6420 


0.7653  0.6976 


0.5997 

0.6363 

0.6936 

0,6487 

0,4915 

-0.6460 

0.0385 

0.5895 

0.4499 

.7053 

0.8655 

-0.7122 

-0.0146 

0,8678 

0.8159 

-0.1826 

0.6329 

0.8558 

0.8442 

0.8361  0.7619 

0.6865 

0.6' 

0.8443  1.0315 


0.8049 


0.6381  0.6786 


0.6419 

0.7622 


0.5456  0.5568 


0.6345  0.7594  0.6307 


0.6351 


0.7519 


0.6444  0.6574  0.7780 


NACAL  292 
jnB  NO.  11 


RUN  97 


DATE  20  nCT  80 


TIME  04.44 


RFCOMP.  NO. 


LDGR  ACCT  3n02  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  86  ALPHA  WIND  ON  RUM»  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG.  FWD=32  DEGfAFTe32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CMU=2  Q=15.4 


DATA  POINT  9 


0,4909 

0.76  99  0,6590 


0.7688  0.6945 


DISK  1 


PAGE  18 


ACO  DATE  21  AUG  80  IP.  ,41 


0.4865  0.5692 

0.4952  -0.5992 


0,3101 

0,6208 

0.8293 

0.87S1 

0.8718  0.8579 


-0.5510 


0.8228 


0,7016  0.6624 


0.0428 


-0.0158 


-0.1252 


0,5375 


0.6516 


0.8519  0,7684 


0.8539  1.0140 


0.6955 


0,6549 


0,8171 


0,8519  0.7044 


0.6776 


0.770n 


0.4362  0,4375  0,4654  0.7681  0,5462  0,6040  0.7643  0,6301  0.6413  0,7780 


w 


NACAL  292 
JOB  NO.  11 


RU?J  97  date  20  nCT  80  time  n/ 

«IME  04.44  RECOMP.  NO.  1 

LDGR  ACCT  31302  CDNTRAPT 

contract  16^1  SUB  ACCT  10001 


w 86  ALPHA  mm  OH  RUN.  AOGHEHTOR  1 r„  .. 

data  point  11 


disk  1 PAPj;  2? 

ACO  DATE  21  AUR  80  18.43 


4> 


0.2815  0.3766 

0.2P02  -0.5638 


0. 23-^9 
0.4667 
0.7364 
0.8822 

0.9015  0.8959 


0.5068 

0.7875  0.6800 

0.7929  0.7535 

0.6295  0.6748 


-0.3475 

0,8905 

0.8820  0,7347 

0.8910  1.0673 


0.8862  0.7511 

0.3567  0.227A  0.1994  0.7979  0. 


^058  0.5518  0.7880 


0.0988 

0,0149 

•0.0311 

0.7177 


0.3948 


0.6342 


0.65M6 


0.8524 


0.8187 


0.7183 


0.6090  0.6090  0.7929 


CAL  292  RUN  97  f)ATE  20  OCT  80  TIME  04.A5  RECOHP.  NO. 

“ *-DGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

no  86  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  I,  C/Bp60  DEG,  FWD*32  OEG,AFT*32  DEG. 

HEAMa32  DEG,  CMU«2  Q*15.4 


1 DISK  I PAGE  25 

ACO  DATE  21  AUG  80  18.44 


NO  ALPHA  H OH  CLH 

PHI  THETA  THRUST 

11  20.9727  14.9510  3.8311 

0.9500  83.3069  542.8394 


SUMMARY  PAGE 


CDH 

DELAL 

CMH 

WFT 

YM 

TH1H 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

COR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

0,4441 
1 .7421 

0.2867 

8.0123 

4908,9419 

260.7370 

11658.1574 

1.8524 

1.9023 

0.5997 

1.8921 

-0.1556 

1.8970 

Ul 


o 


292 

JOB  ND.  11 


RUN  98  DATE  20  OCT  80  TIME  04.53  RFCOMP.  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  21  AUG  80  18.49 


M'jD  07  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN^32  DEG,  CMU=4  0=7.7 


DATA  POINT  1 


4> 

"4 


0.2690  0.2473 

0.2120  -1*2976 

0,2176 

0.3757  -1.2^04 

0.4499 

0.4525  0.3819 

0.4405  0.'i319 


0.0911 

0,3977  0.2242 


0.3960 

0.2724 


0.4322  0^3331 


0.4343  0.6606 


0.^43  52  0.3324 


0.2389 

0.1678 


-0.3888 

-0.4333 

-0.5192 


0.1877 


0.2225 


0.2917 

0.4268 


0.32  08 


0,3616 


0.4029 


0.2703  0.3788  0.2864  0.2777 


0.386 


0.2721  0.2790 


0.2951  0.2976  0.3850 


NACAL  292 

RUN  98 

DATE 

20  nCT  80 

TIMF 

04.55  RE COMP.  NO. 

JOB  ND.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

MOD  87  ALPHA  WIND  ON  RUN*  AUGMENTOR  1*  C/B-60  DEG*  FWD=32  DEG*AFT=32  DEG, 

MFAN=32  DFG*  CMU=4  0=7.7 


DATA  POINT  6 


niSK  1 page  12 

AGO  DATE  21  AUG  80  19.03 


■p* 

'vl 


0.1748 

0.1674 

O.0B27 

0.2827 

0.^177 

0.4E?00 

0.4499 


0.2579 

-1.1903 


-1.1324 


0.3912 

0.4413 


0. 

1001 

0.3940 

0.2845 

0.3958 

0.3096 

0.2979 

0.2279 

-0.3413 

0.1934 

-0,4510 

-0.5960 

0.2589 

0.4339  0.3635 

0.4419  0.7057 


0.2894 

0,4237 


0.2881 


0.4356  0.3122 


0.3290 

0.3923 


0.1878  0.1636 


0.2046  0.3869  0,2411  0.2405  0.3831 


0.2833  0.2666  0,3769 


NAC/'L  292 
JOB  NO.  11 
HOn  87  ALPHA 


run  98  HATE  20  OCT  80  TIHF  04.55  RECOMP.  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 
MFAN=32  DFG,  CMU=4  0=7.7 


DISK  1 PAGF  14 

AGO  DATE  21  AUG  80  19.04 


data  point  7 

0.1484 


0.3938 

Cl  ,3043 

0.3960 

0.3427 

0.1345 

0.1252 

0.2151  0.2997 

-1.0318 

0.2858 

-0.2998  0,1430 

0.0091 

.2232 

-1.0824 

-0.5046 

0.3769 

0.4471 

0.4525 

0.3968 

0.4445 

-0.5540  0.2846 

0.4374  0.3701 

0.2897 

0.2928 

0.4400  0.7070 

0.4235 

0.3154 

0.4374  0.3060 

0.4012 

0.1481  0,1165  0.1178 


0.3856  0.1940  0,2256  0,3931 


0,2511  0.2492  0.3825 


479 


S-C> 


N4C4L  292 

JOB  NO.  11 


RON  9B  date  20  OCT  00  TIME  04 

TIME  04.56  RECOMP.  NO, 

LDGR  ACCT  31302  COk  iasi 

ttw.^ACT  1631  ‘ SUB  ACCT  10001 


Mnr,  at  A.r,  " 

ALPHA  WIND  ON  RUN*  AUGMENTOR  1,  C/8-60  OFO  eun 

«FAN=32  D6G,  CMS^ro°7°f  ’ BEG.AFT=32  DEG, 

t Ta  r03Ni‘  9 


niSK  1 p^QP 

AGO  DATE  21  AUG  80  19.06 


-0,0053  0,0669 

—0.1127  _i  0^11 

-0.0871 
0,0446 
0.2649 
0.4161 

0.4423  0.4460 


-Gv9{^l  9 

0.4197 


-0.0354 

0.3926  0,0683 
0.3^14  0.2365 
0,1943  0,1144 


0.4442  0,2914 


0,4428  0.5956 


0.4430  0.3359 


■0.03A7  -O.OSU  -0.7333  0.3707  0.0700  0.7737  0.3333 


-G.3474 

-0,4181 

•0.4083 


0.2888 


0,1609 


0.2920 


0.2606 


0,4232 


0.4  007 


0,309? 


0.1897  0.2194  0. 


3875 


&CAL 

29?  RUN  9B 

DATE  20 

OCT  80 

TIME  0A.56 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  20 

OB  NQ, 

LDGR  'ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

19.06 

MOD 

87 

ALPHA  WIND  ON  RUN, 

AUGMENTDR 

1,  C/B=60  i 

OEG, 

FWD*=32  DE6,AFT=32 

DEG, 

MFAN=32  OFG, 

CMU«=A  0*=7 

.7 

s 

1A.60  1A.208 

SUMMARY  PAGE 

r NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COH 

CHH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAi 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

COHR 

1 

1,B106 

7,P?0A 

A.  533  A 

-1 .32 32 

-0.0576 

A251.6072 

8A82.285A 

1.9539 

1.9A57 

1.9AB9 

n.9‘.>no 

-73.7280 

348.137A 

1 .821 A 

8.0501 

267.12A8 

3,6236 

O.HAIA 

-2.16A7 

2 

"*?•  1 6 A3 

7.7AAA 

A. 2367 

-1.60AA 

-0.0639 

A20A.3503 

7975. 77A5 

1.9A72 

1.9A63 

1.9AA0 

0.«550ff 

-69.2579 

330.29A1 

1 .6  86  8 

8.02  22 

266.2933 

3.6525 

0.BA39 

-2.AABA 

3 

-A.82G5 

7.7009 

3.A790 

-1 .89A0 

-0.1913 

A29A.2165 

6920.5137 

1.9518 

1.9AA3 

1.952A 

0.9500 

-61.A351 

290.1578 

i .3  858 

8.0265 

266,8785 

3.6A3A 

0.BA31 

-2.73/2 

A 

00 

o 

-10.A5AA 

7.8397 

2. 0999 

-2.0A39 

-0.2957 

A390.6259 

6082.7962 

1.9530 

1 .9A59 

1 . 9AA0 

0,9500 

-5A.8237 

261.8A77 

1 .1  62  A 

8.0062 

266.2037 

3.6069 

0.8379 

-2.BH18 

5 

5.B2A2 

7.6661 

A.  913  8 

-1  .02A7 

-0.0206 

A330.0088 

872A.A350 

1.9A06 

1.9AA9 

1.946A 

‘ 0.9500 

-78.2203 

362.2583 

1 .9922 

7.9890 

265.5A82 

3.6795 

0.BA56 

-1.R70A 

6 

9.7695 

7.7177 

5.0678 

-0.7061 

0.0221 

A518.A330 

8926. 59AA 

1.9A62 

1.9A60 

1 .9A7B 

0,9500 

-Bl. 1822 

372.6106 

2 .076A 

7.9830 

265  ,6683 

3.6565 

0.8A2A 

-1.62B6 

7 

13.7562 

7.5823 

5.A561 

-0.A981 

0.1057 

A6A1,0639 

9271.0531 

1.9A66 

1.9AC.2 

1.9AB7 

0.9500 

-8A.7837 

391.0813 

2 .2  557 

7.9799 

?65,80A0 

3.7237 

0.BA97 

-1.3A7R 

fi 

17.8325 

7.62B0 

5, tAAO 

-0.08  92 

0.1095 

A715.7598 

9523.7263 

1.9A16 

1 .9AA1 

1.9A51 

0.9500 

-B9.1250 

A19.7132 

2 .A55A 

7,9559 

26A.6870 

3.6859 

0.BAA8 

-0.93AO 

9 

22.0552 

7.30A9 

6.5170 

O.AOAl 

0.2185 

A719.2805 

9988,3995 

1.9A69 

1 .9A70 

I.9A71 

0.9500 

86.A51A 

A53.9A91 

2 .7786 

7,98  22 

266.0A13 

3.8267 

0.8618 

-0.A577 

NACAL  292 
JOB  Nn.  11 
!“0f)  87  ALPHA 


RUN  9fl  DATE  20  OCT  80  TIME  04.53  RFCOMP.  NO.  X 

LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/8*=60  DEG,  FWD*=32  DEG,AFT*=32  DEG, 
HFAN=32  DEG,  CHU*=4  0=7.7 


DISK  1 PAGE  ? 

ACO  DATE  21  AUG  80  1B.49 


DATA  POINT  1 


00 


0,2690 

0.2120 

0,2176 

0.3767 

9 

0.4525 

0.A405 


0.2473 

-1.2976 

-1.2604 


0.3819 

0.A319 


0.4322  0.3331 


0.0911 

0.3977  0.2242 

0.3960  0,1.2389 

0,2724  0.1678 


-0.3888  Or,iH77 

-0.4333 

-0.5192  0.3226 

0.2917 

* 0 . 32 


0.4343  0.6606 


0.4268 


0.43  52  0.3324 


0.3616 

0.402‘“ 


0.2721 


0.2790 


0.2703  0.3788  0.2864  0.2777  0.3869 


0.2951  0.2976  0.3660 


NACAL  292  RUN  98  OATF  20  OCT  80  TIMF  04.55  RECOMR.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  87  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B«60  DEG,  FWDi=32  DEG,AFT«32  DEG, 

MFAN=32  DFG,  CMU=4  0=7.7 

DATA  POINT  6 


DISK  1 PAGE  12 

ACO  DATE  21  AUG  80  19.03 


■p* 

00 


0.1748 

0.i674 

0.082? 

c-.;’p?7 

0,4177 

0.4500 

0.4499 


0.2579 

-1.1903 


-1.1324 


0.3912 

0.4413 


0. 

1001 

0.3940 

0.2845 

0.3958 

0.3096 

0.2979 

0.2279 

-0,3413 

0.1934 

-0.4510 

-0.5960 

0.2 

0.4339  0.3635 

0.4419  0.7057 


0.2894 

0.4237 


0.2851 


0.4356  0.3122 


0,3290 

0.3  92  3 


1 


0.1878 


0.1636 


0.2046  0.3869  0.2411  0,2405  0.3831 


0.2833  0,2666  0,3749 


r'AC/^L  292 
JOB  NO.  11 


RUN  9R  DATE  20  OCT  80  TIME  04,55  RECOMP.  NO.  I DISK  1 PAGE  14 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  21  AUG  80  19.04 


MOP  87  ALPHA  WIND  OM  RUNf  AUGMENTOR  It  C/B=60  DEG,  FWDe32  DEG,AFT«32  DEG, 

HFAN=32  DFG,  CMU=4  0=7.7 


DATA  POINT  7 


■p* 

03 

LO 


0.1345  0.2151 

0.1252  -1.0318 

-O.f'OS/l 

0,2? >2  -1.0824 

0.?7B9 

0.4471  0.3968 

0.4525  0,4445 


0.1484 

0.3938  0.3043 

0.3960  0.3427 

0.2997  C.2858 


0,4374  0.3701 

0.4400  0.7070 

0.4374  0.3060 


-0.2998 

-0.5046 

-0,5540 


0.1430 


0.2846 


0.2897 

0,4235 


0.2928 


0.3154 


0.4012 


0.1481  0.1165  0,1178  0.3856  0.1940  0,2256  0,3931  0,2511  0.2492  0.3825 


N'/CAL 

292 

RUN  98 

DATE 

20 

OCT  80  TIME  04,56  RECDMP,  NO,  1 

DISK  1 

PAGE 

IR 

JOB  KO. 

11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

ACO  DATE  21 

AUG  80  19 

.06 

rOf)  87 

ALPHA 

WIND  ON 

RUN,  AUGMEMTOR 
HFAN==^32  DEG, 

1,  C/B=60  DEG,  FWD>=32  DEG,AFT»32  DEG, 
CMII«=4  Q=7,7 

■p> 

00 

■p* 


-0.0354 

0.3926  0.0683 

0.3914  0.2365 

-0.0853  0,0669  0,1943  0,1144 

-0.1127  -1.0611 

-0.0. ■•71 

0.('^‘46  -0.9819 

0.2669 

0.4161  0.4197 

0,4423  0.6460 

0,4442  0.2914 


0,4428  0.5956 


-0,3474  0,1609 

-0.4181 

-0.4083  0.2920 


0.2888 

0.4232 


0.2606 


0.4430  0.3359 


0.3097 

0.4007 


-0.0347  -0.0511  -0.1328 


0.3707  0.0700  0,1767 


0.3869  0.1097  0.2194  0.3875 


1 


J> 


i&m4 


iCAL 

292  RUN 

99 

DATE  20 

OCT  80  TIME  05.07 

RECDMP 

. NO.  1 

DISK 

1 

PAGF  22 

IB  Nf3. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

21.45 

<DD  88 

ALPHA  wind  on  RUN, 

AUGMENTOR 

2,  C/B^60  DEG, 

FW9^32 

DEG,AFTe32 

DEG, 

MEAN=32  DFG, 

CMU=0 

S 

14.74 

14. 

,218 

SUMMARY  PAGE 

■ NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

' TH1H 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.23BA 

10.6041 

0.3646 

0.2  870 

0.0321 

-4  19.4241 

1377,1774 

0.9932 

0.9964 

1,0006 

0.9500 

51.7179 

66. £814 

0.2369 

0.5893 

1.4445 

0.0100 

0.0360 

0.2517 

? 

-3.8267 

10.5933 

0.1740 

0 .2639 

-0 .07 13 

-441.8695 

689,8222 

0,9934 

0.9068 

1.0012 

0.9500 

33.4025 

45.4769 

0.1066 

0.5967 

1.4533 

0.0101 

0.0365 

0.2274 

3 

-7.8793 

10.6798 

-0.0214 

0,2  623 

-0.1819 

-390.2229 

-77.3490 

0,9930 

0.096  7 

l.OOOfl 

■fs 

0.9500 

-4,6761 

38,1611 

-0.02  63 

0,1531 

0.3875 

0,0026 

0.0092 

n.25?l 

00 

4 ^ 

-11.9403 

10,7965 

-0.3428 

0,3011 

-0.2583 

-332,2508 

-1297.2947 

0.9909 

0,9952 

0,9988 

0,9500 

-48.7079 

66.8919 

-0.2405 

0.4659 

1.3260 

0.0090 

0,0282 

0.2728 

5 

0.1471 

10.7537 

0.3510 

0.2871 

0.0269 

-363.5874 

1322.0278 

0.9913 

0.9946 

0.9089 

0.9500 

50.7128 

66.2110 

- 0.22  75  - 

0.5249 

1,5247 

0,0104 

0.0319 

0.2552 

6 

4.1483 

10.5499 

0.5556 

0.3245 

0.1307 

-300.8472 

1999.8590 

0.9944 

0.9967 

1.0012 

0.9500 

59.7140 

92.1650 

0.36  82 

0.1578 

0.4224 

0.0029 

0,0097 

0.3148 

7 

8.1639 

10.5143 

0.7234 

0.3393 

0.2330 

-251.4812 

2471.8307 

0,9961 

0.9970 

1.0014 

0.9500 

64.8721 

114.0610 

0.4839 

0.2505 

0,5596 

0.0039 

0.0154 

0.3238 

8 

12.1086 

10.4207 

0.9339 

0 ,3  776 

0.3264 

-144.5756 

3057,3110 

0.9965 

0.9966 

1.0014 

0,9500 

67.9840 

142.5170 

0.63  00 

0.2915 

0.6582 

0,0046 

O.OlfiO 

0.3596 

9 

16.0899 

10.2637 

1.1466 

0 .4666 

0.3727 

-87.8057 

3970.8681 

0.9964 

0.9954 

0,9976 

0,9500 

67.8567 

172.4977 

0.7820 

0.1389 

0,3777 

0.0027 

0.0086 

0.4579 

10 

19.9988 

10.3357 

1.1475 

0 ,5  91 8 

0.3413 

-16.3219 

4088.2627 

0.9947 

0.9944 

0.9960 

0.9500 

62.7171 

181.1751 

0.7926 

0.5342 

1.6032 

0.0114 

0.0331 

0,2586 

MACAL  292 

RUN  99 

DATE 

20  nCT  80 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

MOD  88  ALPHA  WIND  ON  RUNi  AIJGMENTQR  2%  C/B=60 

MEAM=32  DF6,  CMU=0 


TIME  05.03  RECOMP.  NO, 

1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  1 


0.3939 

0.5164  0.4771 


0.5148  0.4894 


0.5217  0.5130 

0.5074 
0.4913 
0.5117 


0,5049  0.5198 

0.4777 


0.4969 


0.5260 

0.5392 

0.45f0 

0.5022 

^ 0.6219  0.5313  0.5244 

a 0.5452 

!Ti 


0,5328 


0,4942 


0.4717 


0.4737 


0,5501  0.5145 


0 .5556  0.5231 


1 DISK  1 PArE  2 

AGO  DATE  21  AUG  80  21.28 


0,5328  0.4724 

0.5526 

0,4961  0.4760 


0.5288 

0.5304 


0.480o 


0.4814 

0.5119 


0.5341 


0.5310  0.5254  0.5099  0,5155  0.5142  0.5105  0.5272 


0.5179  0.4981 


NAC/iL  292 
JOB  MO.  11 


run  99  DATE  20  OCT  80  TIME  05.06  RRCOMP.  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


MOD  88  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=0 


DATA  POINT  7 


0,A932  0,4944  0,5025  0.5031 

0,^919  0,4876 

0.489^ 

0.4919  0.5105 

0.5031 

U-5541  0.5303 

0.5376 

0.5401 

0.5421  0,5375  0.5219 

0.5459  0.4963 


■p- 

00 


0,3905 

0.5087  0.4623 

0.5059  0.4765 

0,4686  0.4587 


0.5493 


0.5048 


0 ,5536 


0.5167 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  21  AUG  80  21,41 


0,5334 

0.5514 

0.4932 


0.46  08 


0.4  745 


0.5156 

0.5239 


0.4708 


0.4743 


0.5076 


0.4907  0.5000  0,5297  0.5062 


0,5093  0,5136  0.5037  0,5117  0.5136  0.5031 


488 


NAC4L  292  RUN  99  DATE  20  DCT  80  TIME  05.06  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDOR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

HOD  88  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B«=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT»^32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=0 

DATA  POINT  8 


0,3894 

0.5087  0.4601 


0.5073  0.4789 

0.4969  0.4981  0.5099  0.5012  0.4732  0.4640 

0.4901  0,4894 

0.4640 

0.4808  0.4932 

0.4P63 

0.5416  0.5359 

0.5635 

0.5544 

0.5518  0.5419  0.5241 

0.5478  0.4942 

0.5532  0.5033 


0.5504  0.5360 


1 DISK  1 PAGE  16 

ACO  DATE  21  AUG  80  21.42 


0.5359  0.4768 

0,5477 

0.4944  0,4745 


0.5153 

0.5248 


0.47?'i 


0.4758 

C.5114 


i 


f 

i 


0.4721 


0.4554  0.4919  0,5037 


0.5080  0.5117  0.5025  0.5142  0.5105 


0.5043 


RtIN  99 


HATE  20  nCT  80 


time  05.07 


«c/u.  2,2 

JOB  WO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOO  ae  ACPHA  NINO  on  «“^■.^;;;“|-aR^2.^C/B=60  OBO.  PW0.32  0B0.APT=32  obo. 

DATA  POINT  10 


1 disk  1 py^fip  PQ 

AGO  DATE  21  AUG  80  21,44 


r D.4901  0.4913  0.4678 

0.A597  0.4628 

0 , 47  4 6 

0.4733  0.4932 

0,5202 

0.5740  0.5564 

0.5630 

0.5620  0.5493  0.5242 

0.5484  0.4671 


■p* 

00 

VO 


0.4395 

0.5067  0,4689 
0.5102  0.4860 
0.4606  0,4523 


0.5555  0.4704 


0.5481  0.4458 


0.4640 

0.4709 

0,4448 


0.4458 


0.4644 


0.4701 


0.5714 


0.5328 


0.4689 
0.4720 


0..721  0.6467  0.4360  0.3111  0.4671  0.460,  0.3037  0.4671  0.47,3  0.4,44 


ACAL 

292  RUN 

100 

DATE  20 

GCT  80  TIME  05.16 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGF  22 

OB  MO. 

11 

LDGR  'ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

22.09 

1 MOD  R9 

ALPHA  WIND  ON  RUN» 

AU6HENT0R 

2,  C/B=60  DEG, 

FWD=32  DEG,AFT=32 

DEG, 

MEAN=32  DEG, 

CMU*1 

S 

14.75  14.218 

SUMMARY  PAGE 

T NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCB.H 

PTPACH 

- 

PHI 

THETA 

THRUST 

. - OELAL  - 

WFT 

■ THTH 

CMUTH 

COR 

CDHR 

1 

0.9094 

10.5392 

1.4583 

-0,0956 

0.0369 

1507.1464 

5447.4488 

1.3993 

1.3987 

1.4035 

0.9500 

-H6.2494 

209.1168 

0.9434 

5.3785 

127.5851 

0.0916 

0.32«7 

-0.4254 

2 

-3.1636 

10.3204 

1.2182 

-0.1821 

-0.0531 

1418.6449 

4738.3297 

1,4001 

1.3983 

1.4003 

0.9500 

-81.4947 

172.7494 

0.7861 

5.3727 

127.3280 

0.9078 

0.332B 

-0.5150 

3 

-7.1359 

10.2636 

1.0369 

-0.2371 

-0.1571 

1342.7869 

4111.9222 

1.39Q8 

1,3«71 

1.4002 

0,9500 

-77.1181 

148.2129 

0 .6693 

5.3820 

127.4570 

0.9147 

0.3345 

-0,5716 

4 -p* 

-11.1534 

10.4766 

0.8037 

-0,2812 

-0.2641 

1420,3225 

3341,8976 

1.3999 

1.3977 

1.4006 

vO 

O 

0.9500 

-70.7179 

121.1186 

0.5211 

5.3766 

127.4212 

0.8958 

0.3308 

-0.6120 

5 

0.9671 

10.4829 

1.4774 

-0,0851 

0.0461 

1513.7283 

5481.2814 

1.4007 

1 ,39no 

1 .4023 

0.9500 

-86,7002 

210.6180 

0 .9563 

5.4004 

128,2367 

0,9010 

0.3323 

-0.4175 

6 

4.9176 

10.7031 

1.7127 

0.01 00 

0.1480 

1574,5378 

6283.7765 

1 .4004 

1.3982 

1.4017 

0.9500 

89.6627 

248,8816 

1,1136 

5.4072 

128,3853 

0.8835 

0.3294 

-0.3194 

7 

9.0140 

10.5261 

2.0469 

0.1088 

0.2802 

1592.1427 

7163.6535 

1.3997 

1.3973 

1.3971 

0.9500 

86.9550 

292.9344 

1 .3354 

5.3712 

127.2626 

0.8905 

0,3301 

-0.221? 

8 

12.9596 

10.4991 

2.3757 

0,2402 

0.3704 

1742.2162 

7914.2204 

1.4018 

1.3974 

1.3974 

0.9500 

84.2267 

340.3569 

1 .5599 

5.3819 

127.6998 

0.8959 

0.3312 

-0.0910 

9 

17,1457 

10.5637 

2.6721 

0.3921 

0.4722 

1979.9096 

8540.3011 

1.4007 

1.3973 

1.3975 

. 

0.9500 

81.6511 

387.3289 

1 .7700 

5,3950 

128.0402 

0.8928 

0.3311 

0.0610 

10 

21.2078 

10.8109 

2.9211 

0.5752 

0.5396 

2253.3902 

9455.9350 

1,3972 

1.3963 

1.3961 

0.9500 

78.8598 

436.9633 

1 .9605 

5.3963 

127.9177 

0.8715 

0.3275 

0.2477 

J 


t 


NACAL  292  RUN  ino  DATE  20  OCT  80  TIME  05.14  RECOMP,  NO. 

JOB  NO,  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  89  ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGHENTOR  2»  C/B=60  DEGf  FWD*32  DEG»AFT=32  DEG, 

HFAN=32  DEG,  CMU=1 

DATA  POINT  I 

0,3206 

0.5204  0.4550 

0.5253  0.4734 

0,5229  0.4993  0.5123  0.5136  0.4925  0,4262 

0.5154  -0.3048 

0 .5C?B0 

0.52  66  -0.4036 

0.5' 21 

0.5663  0.5719 

0.5161 

0.5307 

0.5435  0.5477  0.5360 

0.5576  0.5344 

VO 

»-» 

0.5640  0.6328 


0.5637  0,5161 


1 DISK  I PAGE  2 

ACO  DATE  21  AUG  80  21.53 


0,0a«'9  0.393? 

0.1997 

0.1724  0.4338 


0.4993 

0.5522 


0.4365 


0.45891 

0.5190  I 


0,5210  0,5086  0.5092  0,5328 


0,5254  0.5117 


0.5316  0.5278  0.5030  0.5086 


N/\C/^L  292 

JOB  MO.  11 


RUN  100  DATE  20  OCT  80  TIME  05.16  RECOMP.  NO. 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


HOD  89  ALPHA  WIND  ON  RUN.  AUGHENTOR  2?  C/8=60  DEG,  FWD*=32  DEG,AFT*=32  DEG, 

HFAN-32  DFG,  CHU=1 

DATA  POINT  7 


DISK  1 
ACO  DATE  21 


0.5204  0.5123  0.5192 

0.5012 
0.A677 
0.5154 
0.5179 
0.563 A 
0.5918 

0.5773 

0.5805  0.5694  0.54F0 

VO 

ro 


0.348G 

0.5309  0.4570 

^.5327  0.4796 

0.5  024  0.5002  0,4496 

-0,2  841 

-0.3432 

0.5830 

0,5734  0.5428 

0,5804  0.6459 


0,0986  0 

0.1563 
0,1563 

0,50  5.'- 

0.5517 


0,5862  0,5395 


PAGE  14 
AUG  80  22.05 


3613 

0.4419 

0,46t  9 
0,4668 

.5337 


0,4950  0,4739  0,4832 


0,5285  0.5043  0.4956  0,5322  0.5142  0,5012  0,5154 


NAC^L  292  RUN  100  DATE  20  OCT  80  TIKE  05.17  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOn  89  ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGMENTOR  2i  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT*32  DEG, 

KFAN=32  DEG,  CMU=1 

DATA  POINT  8 


DISK  1 page  16 

ACO  DATE  21  AUG  80  22.06 


0.5173  0.5074  0.5396  0.4912 

0.5148  -0.2853 

0.6726 

0.4^01  -0.3182 

0.4795 

G.5412  0.5818 

0.6053 

0.6015 

0.5950  0.5831  0.5603 

0.5868  0,5400 


■p- 

VO 

u> 


0,3578 

0.5346  0,4618 


0.5364 

0.4979 


0.5876 


0.6380 


0 .5922 


0.5537 


0.5096 

0.4757 


0.1048 

0.248i 

0.1612 


0.3960 


0.4586 


0.5085 

0.5670 


0.46''O 

O.AO?'^ 


0.5512 


0,4367  0.3870  0.4404  0.5347  0,4968 


0,5055  0,5489  0,5012  0.4906  0,5322 


^'/^CAL  292  RUN  100  DATE  20  OCT  80  TIME  05.18  RFCOMP,  NO, 

JOB  MO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  B9  ALPHA  WIND  ON  RUN*  AUGHENTOR  2*  C/B=60  DEG*  FWD=32  DEG*AFT=32  DEG* 

MFAN=32  DEG*  CKU=1 


DATA  POINT  10 


0.5098  0.4801  0.5297  0.4478 

0.5223  -0.1902 

0.496? 

0.4788  -0.1762 

0.4292 

0.4731  0.5  93  0 

0.577P 

0.6217 

0.6146  0.6040  0.5770 

0.6103  0.4814 


0.2787 

0.5488  0.3181 

0.5472  0.4450 

0.4136  0.3901 


■P* 

VO 

4N 


0.6121  0.6137 

0.61. 17  0.5700 


DISK  1 PAGF  20 

ACO  OATF  21  AUG  80  22.08 


0.1284 

0.2481 

0.2623 


0.40‘.9 


0.4456 


0.5566 

0.5935 


0.4  52*^ 


0.4780 


0.56Ci2 


0.3883  0.3870  0,3380  0,5433  0.4249  0.4694  0.5607  0.5036  0.5036  0.5446 


* 


• « 


f 


NACAL 

292  RUN  101 

DATE  24 

OCT  80  TIME  08,02 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  163? 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

21  AUG  80 

22.34 

HOr.)  90 

ALPHA  WIND  ON  RUNf 

AUGMENTOR 

2t  C/B»60  DEG, 

FWD«32  DEG,AFTa32 

DEG, 

P. 

MEAN=32  OEGf 

CMU»2 

A 

1A.75 

14.218 

SUMMARY  PAGE: 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

• THTH 

CMUTH 

CDR 

cnim 

1 

1.6341 

10.6613 

2,7747 

-0.5086 

0.1603 

37S5.«635 

10418,5649 

1.9300 

1.9271 

1.9305 

0.<^500 

-79.6124 

408.3066 

1 .6805 

8.1229 

264 .6447 

1.8284 

0 .4971 

-1.0057 

2 

-2.2701 

10.7021 

2.4969 

-0.6666 

0,0787 

3672,1732 

9549.6397 

1,9279 

1.9270 

1.9290 

0.9^00 

-75.0521 

375.4960 

1 .5  032 

8.1103 

264.5458 

1.8207 

0,4960 

-1.1626 

3 

-6.4879 

10.4045 

2.1237 

-0,8526 

-0,0313 

3772.5551 

8168.8119 

1.9357 

l.o?4« 

1,9322 

O.f’SOO 

-68.1258 

323.2589 

1 .2  728 

8,1096 

265.2410 

1.8777 

0.5040 

-1.3567 

A -P* 

VO 

-10.6283 

10.6395 

1.6460 

-0.94  99 

-0,1490 

3967.8021 

6840,2558 

1.9350 

1.9222 

lc9290 

Ul 

0.9500 

-60.0111 

274.5067 

0 .9944 

8.0841 

264,3438 

1.8301 

0.4971 

-1.4471 

5 

1.7636 

10.2.465 

2. ^537 

-0.52  52 

0.1819 

3694.9379 

10362.7519 

1.92.93 

1.9228 

1.9307 

0.9500 

-79.5705 

407.5790 

1 .7222 

6.0732 

264.1997 

1,8808 

0.5038 

-l.(  291 

6 

5.7565 

10.2759 

3.1758 

-0.33  40 

0.2613 

3676.7563 

11241.7775 

1.9271 

1.9249 

1.9296 

0.9500 

-83.9957 

445.4966 

1.9316 

8.0700 

264.3665 

1.8950 

0.5057 

-0.8397 

7 

9. 9238 

10.2999 

3.5721 

-0,1226 

0.387'^ 

3672.7652 

12329.0334 

1,93(56 

1.9295 

1.9337 

0,9500 

-88.0343 

499.7911 

2 ,1807 

8 r 1168 

266.5115 

1.9059 

0.5093 

-0.6309 

8 

14.0112 

10.2014 

3.9908 

0.12  45 

0.5239 

3793.3016 

13452.>7795 

1.9345 

1.9296 

1.9329 

0.9500 

80.2153 

554.0974 

2 ,4719 

8.0996 

266,5428 

1.9245 

0.5104 

-0.3858 

9 

18.0973 

10.0600 

4.3446 

0,37  00 

0.6273 

3924.1343 

14349.3070 

1.9362 

1.9280 

1.9^54 

0.9500 

85.1322 

595.5155 

2 .7145 

8.0638 

265.5415 

1.9442 

0.5120 

-0,1420 

10 

22.2417 

9.7979 

4.6143 

0.7011 

0.7304 

4092.2696 

15325.4861 

1.9327 

1.9275 

1.9357 

0.9500 

81.7141 

647.1516 

3,0465 

8.0622 

265.7644 

1.9979 

0.5193 

0,1817 

j 


I 


NACAL  292  RUN  inl  DATE  24  UCT  80  TIME  07.5E,  RECOHP.  NO. 

UOB  NO.  11  UOGR  ACCT  31J02  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

nod  90  ALPHA  HIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2.  C/B=60  DEG.  FWL-33  0EG.AFT.32  DEG, 

MFAN=32  DEGi  CMU=.- 


data  point  1 


0.5A75  0.5320  0.5301^  0.4824 

0.5320  -1  .1801 

-1  .4423 

0.5407 

0*t“S1  0.5010 

0,5959 
0.5B27 

0.5806 

0.58B7  0.5B60  0.5682 

0.5944  0.5022 


0.2230 

0.5486  0.3139 

0.5514  0.3808 

0.4247  0.3311 


\o 

o\ 


0.6008  0,7611 

0.5927  0.5568 


niSK  I PAGE  2 

AGO  DATE  21  AUG  80  22.14 


-0.2048 

-0.24ol 

-0,2121 


0*323? 


0.6341 


0.4703 

0.5827 


0.4611 

0,4868 


n.55«0 


0.5048 


0,4942  0.4849  0.5395 


0.5066  0.4899  0.5420 


0,5054  0,5'004  0,5320 


KACAl  292  RUN  101  DATE  24  OCT  80  TIME  08.01  RECOHP.  NO. 

J08  Un.  xl  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AUGMENTOR  2t  C/B«=60  DEG,  FWD*=32  DEG,AFT*=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CHU«2 


DISK  1 
ACQ  DATE  21 


DATA  POINT  7 


0.5277  0.5165  0.5110 

C.4986 

0.^.6]? 

0.489? 

0 . 4 5 B 9 
0.5335 
0.5993 

C.5959 

0.5991  0.5870  0.55t5 


v£> 


0. 

2893 

0.53  77 

0.3973 

0.5369 

0.4132 

.4514  0.4062 

-0.9967 

0,4061 

-0  .8729 

0 .4973 

0.5091  0.4919 

0.5925  0.7299 

-0.1969  0 

-0.2414 
-0.3194 

0.4414 

0.5676 


0.5856  0.4931 


PAGE  14 
AUG  80  22.28 


2475 

0.4135 

0.4144 

0.4020 

.5532 


0.4527  0.44B9  0.4080  0.5227  0,4700  0.4626  0.5234  0.4843  0.483 


0.5227 


NACAL  292  RUN  101  DATE  29  DCT  80  TIME  08.01  RECDHP.  NO.  I DISK  1 


JOB  00,  11 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 


MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  2t  C/B°60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CMU=2 

DATA  POINT  8 


ACO  DATE  21  AUG  80  22,29 


0.1166 

0.5320  0,2520 


0.5060  0,4812  0,4930  0.4446 

O.Eon^""*  -0.8883 

0.4836  0,4948 

0.57B3 

0,5967 

0.5991  0,5870  0,5534 

^ 0.5868  0.4502 

£ 

0,5864  0.6712 


0.5857  0,5293 


0,5329  0.3636 

0.3816  0,2033 


-0.2450 


-0.2304 


9,2609 


0.4443 


0.25B0 


0.4307 


0.4346 


0.5719 


0.4589 


0.5541 


0.9030  0.3813  0.2995  0.5172  0.9533  0.9968  0.5189  0.9682  0.9857  0.5169 


I 


^ -1^  • ■ -mr-  - i* 


•ft 


f.  >ft  f i- 


NACAL  292 
JOB  ^'0.  11 
MOD  90  ALPHA 


RUN  101  DATE  24  DCT  00  TIME 

LDGR  ACCl  31302  CONTRACT  1631 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG, 
MEAN=32  DEG,  CMUs2 


08.02  RFCOMP,  NO. 
SUB  ACCT  10001 
FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  10 


f 


lift  I*! 


JZ£> 


I DISK  1 PAGE  20 

ACO  DATE  21  AUG  80  22.32 


0.4861  0.4427  0.4382 

0.^688 
0.4527 
0./-316 
0.3230 
0,3  639 
0.4890 

0.5B00 

0.5927  0.5800  0.5438 

-p< 

VC 

VO 


0.1360 

0.5221  0.3241 

0.5203  0.3254 

0»3981  0.3076  0.2434 

-0.9656 

-0.9095 

0.5041 

0.57E5  0.4135 

0.5043  0.5743 


0 .5890  0.5124 


-0.1975  0.3D'f<^ 

-0.2365 

-0.2121  0.3‘^14 


0.4589 

0,5  765 


0.4346 


0,4392 

0.5451 


0.2406  0.2524  0.1662  0,5184  0.4155 


0.3993  0,5091  0,4285  0.4415  0.5128 


I 


^4^CAL 

292  RUN  102 

DATE  24 

OCT  80 

TIME  08,11 

RECOMP,  NO,  1 

disk  1 page  26 

JOB  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE  22  AUG  80 

0.03 

MOD  89 

ALPHA  WIND  ON  RUNf  AUGMENTOR 

MEAN=32  DEGf 

2#  C/B=60 
CMUel 

DEG,  FW0*32 

l)EG,AFTs32 

DEG, 

P P 

SUMMARY  page 

14.75  14.218 

PT  NO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

OELAL 

CMH 

WET 

YM 

■ THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCri  PTPCBH 

CDR  CO HR 

PTPACH 

1 

0,8898 

0.9500 

10.A220 

-86,0061 

1.4524 

206.00t7 

-0,1014 
0.93  92 

0.0370 

5.3608 

1536.0329 

127.4286 

5463.8651 

0,9006 

1.4013  1,3982 

0,3311  -0.4325 

1.3971 

2 

-3.0685 

0.9500 

10.2559 

-81.8290 

1.2382 

174.1734 

-0  .1777 
0,7990 

-0.0535 

5.4016 

1411.8971 

128.7748 

4878.6387 

0.9248 

1.4047  1,4000 

0.3364  -0.5142 

1.4010 

3 

0.938A 

0.9500 

10.5016 

-P6.A765 

1.4421 

206.0023 

-0  ,0880 
0.9338 

0.0431 

5.3183 

1496.3097 

126,2689 

5456.0078 

0.8356 

1,4013  1,3989 

0,3267  -0,4155 

1.3908 

A 

Ul 

o 

o 

-3.0963 

0.9500 

10.5660 

-82.1055 

1.2046 

174.2914 

-0.1584 

0.7789 

-0,0483 

5.3401 

1380.1670 

127.0161 

4866.5895 

0.8854 

1.4041  1,4000 

0,3271  -0,4856 

1.4011 

5. 

-7.1119 

0.9^00 

10.4524 

-77,0304 

1.0100 

147.0774 

-0  .2  32  6 
0.6525 

-0.1508 

5,3239 

1360.1520 

126.5511 

4187 .0088 
0.8918 

1.4028  1.3988 

0.3281  -0,56f7 

1.4019 

6 

-11,1306 

0.9500 

10.5000 

-71.2689 

0.8090 

121,7775 

-0  .2  743 
0,52  46 

-0.2628 

5.3124 

1414.0019 

126.2491 

3399,2445 

0,8856 

1.3«>8i  1.4001 

0.3267  -0.60irf 

1.4022 

7 

0.9537 

0.9500 

10.3157 

-86.8327 

1.4704 

206.2459 

-0  .0813 
0.9522 

0,0462 

5.3324 

1497 ,1540 
126,9009 

5435.2775 

0.9061 

1,3993  1.4004 

0,3311  -0.4125 

1.4034 

8 

A, 9655 
0.9500 

10.3090 

89.6187 

1.7425 
243. 8899 

0.0115 
1 .1326 

0.1589 

5.3045 

1608.0314 
126. 3359 

6216.2588 

0.9026 

1.4013  1.400B 

0.3295  -0.3179 

1.4033 

9 

9.1059 

0.9500 

10.1745 

86.8978 

2.0083 
288, 0847 

0.1131 
1 .3618 

0.2766 

5.3217 

1618.5017 

126.7301 

7028 .5738 
0.9174 

1.4007  1.3998 

0,3330  -0,2198 

1.4023 

10 

13.0011 

0.9500 

10.2272 

84.1789 

2.3548 

328.6481 

0.2400 
1 .5469 

0.3622 

5.3349 

1702.0895 

127,2033 

7549.5403 

0e9161 

1.4022  1.4000 

0,3329  -0.0929 

1.4035 

- •;< . • 

■ 

r • ;;  * ■ 

. > >11.1  ■iii4 

' 

NACAL  292  RUN 

102 

RATE  24 

OCT  80  TIME 

08.11 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  27 

JOB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

22  AUG  80 

0.03 

MOD  89 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR 

MEAN=32  DEG, 

2,  C/B=60  DEG, 
CMUbI 

FWD=32  1 

C)EG,AFT«32 

DEG, 

SUMMARY  PAGE 

PT  MO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 

THRUST 

CDH 

DELAl 

CMH 

WET 

YM 

• THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

COR 

PTPCBH 

CDHR 

PTPACH 

11 

17.0971 

0.9500 

10,5388 

82.0692 

2.5871 

373.7252 

0.36  04 
1 .7116 

0.4562 

5.3116 

2027.9896 

126.3533 

8302.0787 

0.8831 

1.3981 

0,3265 

1.3985 

0.0338 

1.4012 

12 

21.2978 

0.9500 

10.3121 

78.7690 

3.0145 

430.2728 

0.5985 
2 .0226 

0.5540 

5.3054 

2243.9168 

126.1560 

9344.1102 

0.9011 

1.3975 

0,3298 

1.3972 
0,26 37 

1.4014 

501 

- 

4 


NAC/.L  292 
JOB  NO.  n 
HOD  89  ALPHA 


RUN  102  DATE  24  OCT  80 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60 
MEAN=32  DFG,  CMU=1 


TIME  08.06  RECOMP.  NO, 

1631  SUB  ACCT  30001 
DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  1 


0.4B35  0.4885  0.5090 

0.4841 
0, 4P66 
0.5108 
0,5127 
0.5202 
0.5168 

0.5179 

0.5262  0.5330  0.5406 

Ul 

o 


0,3223 

0.5201  0.4396 

0,5181  0,4654 

0.5009  0.4875  0.4248 

-0.2309 

-0.0843 

0.5494 

0.5557  0.5270 

0.5588  0^6311 


0.5578  0.5131 


1 niSK  I PAGE  2 

ACO  DATE  21  AUG  80  23.19 


O.CGR?  0.4067 
0,2361 

0.1665  0.4334 


0.4953 

0.5397 


0,4292 


0.4455 

0.5167 


0.5052  0.5177  0.5096  0.5133  0.5096 


0.5059  0.5108  0.5090  0.5034  0.5121 


NACAL  292  RUN  102  PATE  24  OCT  80  TINE  08,09  RECOMP.  NO, 

JOB  NO.  11  LDOR  ACCl  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


NOD  89  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD=32  BEG,AFT*32  DFG, 

NEAN=32  DEG,  CHU*=1 


DATA  POINT  9 


0,3625 

0,5131  0.4496 


0.4400  0.4561  0.4916  0.4773 

0,4692  “0.22  66 

0.45‘^-9 

0.4773  “0,0592 

0.49A7 

0,5156  0,5431 

0.5242 

0,5241 

0.5264  0,5423  0.5527 

0.5598  0.5168 


0,5088 

0.4824 


0.4668 

0.4492 


u 

o 


0,5604  0,6185 


0,5678  0.5218 


DISK  1 PAGE  18 

ACO  DATE  21  AUG  80  23.59 


0.0658  0,37^5 

0.1678 

0,1280  0.4269 


0.4864 


0.4343 


0.5414 


r 


0,4628 


0.5210 


0,4586  0,4599  0,4816  0,4922 


0,4754  0,4909  0.5059  0,4766  0.4673  0.5059 


r.v" 

LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

mod  89  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/8-60  DBG 

MEAN=32  deg,  CMU  = 1 * PWDi=32  0EG,AFT»32  DEG, 

DATA  POINT  iO 


DISK  1 


ACO  DATE  22  AUG  80  O.On 


0-^996  0.4686 

0.43  7 5 -0.1936 

0.4897 

0.4^84  -0,0647 

0.523B 

0.5316  0.5518 

0 ,‘5366 

0.5449  0.5574  0,5655 

o 0,5760  0.5187 


0.3639 

0.f»241  0.4510 
0.5202  0.4563 
0.4855  0.4238 


0.5789  0.6061 

0.5005  0.5164 


0,0789  0.3698 


0.1914 

0.1354 


0.4921 


0.4447 


0,5562 


0.42 -I 


0.5411 


0.4688 


I 


NACAL  292  RUN  10? 


HATE  24  aCT  60 


TIME  oa.io 


RFCnHP.  NO.  1 


DISK  1 


PAGF  24 


JOB  no.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


sun  ACCT  10001 


ACO  DATE  22  AUG  HO  0.(2 


HOD  R9  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  DEG,AFT«32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CHU»=1 


DATA  POINT  12 


0.4101  O.SSrn  0.4518  0.4294  { 

0.4642  -0.1258 

0,4611 

0.492P  -0.0207 

0.4f35 

0.523H  0.5792 

0.5409 

0.5494 

0.5621  0.5863  0.5668 

0.5913  0,4675 

U1 

S 0.5995  0.5959 


0.5964  0.5446 


0,2398 


0.5284  0.3413 


G.5310  0.3925 

0.4195  0,4037 


0.1236 


0.221? 


0,2442 


0.5250 


0.4136 


0.4T  4p 


0.57U 


0.4668 


0,5497 


0,3555  0.3598  0.3200  0.5307  0,4468  0,4798  0.5307  0,4934  0,4822  0.5295 


I 


JACAL 

292  RUN  103 

DATE  24 

OCT  60  TIME  08.18 

RECOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

me  NO. 

11 

LOGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

22  AUG  80 

0,19 

MOD  90 

ALPHA  HIND  ON  RUN* 

AUGMENTOR 

2t  C/B«60  OEGt 

FHD»32 

DEG,AFT*32 

DEG, 

HEAN=32  0F0» 

CMU«2 

14.77 

14.233 

SUMMARY  PAGE 

•T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPC8H 

PTPACH 

PHI 

7HF7A 

THRUST 

DELAL 

HFT 

' THTH 

CHUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

1.7804 

10.2910 

2.8401 

-0.5160 

0.1671 

3692.0915 

10229.8149 

1.9322 

1.9203 

1.9341 

0.9‘300 

-79.7025 

403.2930 

1 .7160 

8.0338 

261.4292 

1.8712 

0.4999 

-1.0159 

2 

-2.4004 

10.4739 

2.4789 

-0.6  875 

0.0696 

3712,3326 

9318.5078 

1.9290 

1.9247 

1.9332 

0.9500 

-74.4994 

365.7975 

1.49  06 

8,0017 

260.5373 

1.8322 

0,4«38 

-1.1813 

3 

-6.591B 

10.6252 

2.0334 

-0.8246 

-0,0332 

3759.9192 

8084.5167 

1.9313 

1.V225 

1.9336 

U1 

0.9500 

-67.9248 

316.5180 

1 .22  43 

8,0141 

261.1125 

1.8101 

0,4914 

-1.3160 

o 

A 

-10.5521 

10.3630 

1.6674 

-0.9699 

-0.1475 

3970.3218 

6795^.5718 

1.9350 

1.9289 

1.9380 

0.9500 

-59.8142 

271.3893 

1 .0052 

8.0.-557 

262.4462 

1.8654 

0.4992 

-1.4f,'l 

5 

1.7096 

10.3636 

2,8302 

-0.5221 

0.1821 

3672.3779 

10272.6279 

1.9304 

1.9268 

1.9265 

0.9500 

-79.5470 

404.9272 

1 .7096 

8.0035 

261.0574 

1,8554 

0.4972 

-1.0194 

6 

5.8256 

10.3569 

3.2159 

-0.3149 

0.2939 

3598.1771 

11399.8188 

1.9312 

1.9266 

1.9353 

0.9500 

-84.4068 

454.3442 

1 .9570 

8.0071 

261.6607 

1.8609 

0.4979 

-0.8128 

7 

9.9472 

10.3206 

3.5420 

-0.1177 

0.3892 

3651.1796 

12235.0688 

1,9262 

1.9240 

1.9303 

0.9500 

-88.0955 

496.5661 

2 .1732 

7.9845 

260.6267 

1.8601 

0.4975 

-0.6153 

8 

13.9969 

10.2992 

3.9596 

0.1385 

0.5244 

3688.3390 

13493.0216 

1.9346 

1.9340 

1,9259 

0.9500 

87.9958 

553.9826 

2.4541 

8.0230 

262.6748 

1.0786 

0.5008 

-0.3622 

9 

18,0562 

10.1853 

4.3533 

0.408  9 

0,6188 

3867.8307 

14434.5314 

1.9359 

1.9317 

1.9378 

0.9500 

84.6330 

604.6096 

2.72  92 

8,0323 

262,3406 

1.9044 

0.5043 

-0,0954 

10 

22.32  42 

9.8786 

4.7965 

0,7136 

0,7343 

4072.8144 

15359.1121 

1,9385 

1.9296 

1.9263 

0.9500 

81.5372 

650.3556 

3.0411 

7.9940 

261.8726 

U9526 

0.5100 

0.2036 

t 


i 4 


r' 


<o 


NACAL  292  RUN  103  DATE  24  OCT  80  TIME  08.16  RECOUP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUN.  AUGMENTOR  2,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT*32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU<s2 

DATA  POINT  5 

0.1516 

0.5282  0.3397 


0.5298  0.3252 


0.4669  0.4614  0.5086  0.4632  0.4133  0.3306 

0.4837  -1.03  48 

0.A694 

0. 5:^23  -0.8545 

0.5372 

0.53A0  0.4681 

0.5403 

0.5369 

0.5459  0.5607  0,5661 

0.5729  0,4927 

2 0.5762  0.7456 


0.5797  0.5321 


1 DISK  1 PAGE  in 

AGO  DATE  22  AUG  80  0.14 


-0.2298  0,258? 

-0.2359 

-0.2004  0.4380 


0.4465 

0,5640 


0,4636 


0.4636 

0,5471 


0.4626  0.4576  0.4825  0.5279  0.4769  0.4750  0.5279  0.4800  0.4663  0.5285 


! 


NACAL  292  RUN  103  DATE  24  OCT  80  TIME  08,17  RFCOMP.  NO. 

JflB  NO.  11  LDRR  AfXT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AIJGMENTOR  2t  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CHU=2 

DATA  POINT  7 

0.2157 

0,5371  0.3830 

0.5369  0,3350 

0,4545  0.4470  0.4750  0.4576  0,4201  0.3483 

0,4526  -1.0018 

0,4340 

0.5074  -0,8093 

0.5130 

0.5364  0.4912 

0,5467 

0.5456 

0.5636  0.5820  0.5772 

0.5868  0.4754 

i 0.5929  0.7159 


0 .5893  0.5188 


1 DISK  1 PAGE  14  ' 

AGO  DATE  22  AUG  80  0.16 


-0.2273  0,2327 

-0.2591 

0,3423  0,4136 


0.455  9 

0.5714 


0.4  3 ‘••4 


0.4879 

0.5525 


0.4502  0.4402  0.4178  0.52  65  0.4794  0.4676  0.5260 


4837  0.4663  0.5273 


509 


NACAL  292 

RUN  103 

DATE 

24  OCT  80 

TIME 

08.17  RECOUP,  NO. 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  lOOOl 

MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUN*  AUGMENTOR  2*  C/B=60  DEG*  FWDe32  DEG,AFT*=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=2 


DATA  POINT  8 


/2-~ 

DISK  1 PAGE  16 

AGO  DATE  22  AUG  80  0.17 


0.1534 


0.5321  0.2632 

0.5323  0.3258 

0.3973  0.4004  0.4346  0.4271  0.3929  0.3352 

0.4327  -0.9749 

0.4744 

0«^i9P0  -0.8661 

0.4 coo 

0.5273  0.4844 

0.5432 

0.5431 

0.5618  0.5816  0.5R06 

0.5930  0,4711 

0.5935  0.6759 


0.5878  0.5109 


-0.2243  0.3296 

-0.3i41 

-0,3239  0.4034 


0.44P0 

0.5769 


0.4063 


0.4  556 

0.554R 


0.4141  0.3R86  0.2636  0,5186 


0=4570  0.4558  0.5242  0.4688  0.4564  0.5179 


2.e> 


NAC/^L  292  RUN  103  DATE  24  OCT  80  TIME  08.18  RECOMP,  NO. 

JOB  NO.  II  LDOR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 

MOD  90  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B*=60  DEG,  FWDc32  0EG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU«=2 


DATA  POINT  10 


0.1293 


DISK  1 PAGE  20 

ACQ  DATE  22  AUG  80  0.18 


0.5245  0.2884 

0.5258  0.3018 

0.3214  0,2052  0.3693  0.4079  0.3080  0.2234 

0.4017  -0.9333 

0.4216 

0.^626  -0.9113 

0.4^82 

0.5052  0.5043 

0.5221 

0.5363 

0.5516  0.5789  0.5840 

0.5865  0.4052 

S 0.5864  0.6065 


0.5916  0.5256 


-0.2145  0,3273 

-0.2139 

-0.1858  0.3743 


0.4562 

0.5751 


0.4055 


0.4471 

0.5474 


0.2313  0,2512  0,1927  0,5235  0.4141  0.4116  0.5254  0.4415  0,4216 


0.5248 


NACAL  292  RUN  104  PATE  24  OCT  60  TIME  08.28  RECOMP.  NO. 


DISK  1 PAGE  22 


JDB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


ACO  DATE  22  AUG  80  17.10 


MOD  91  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AUGMENTOR  2t  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=4 


SUMMARY  PAGE 


14.57  14.292 


3T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

OELAL 

WFT 

• THTH 

CMUTH 

. CDR 

COHR 

1 

2.1791 

5.5781 

4.0824 

-1 .4680 

0.2282 

4465.2539 

7825.2795 

1.9620 

1.9594 

1.9557 

0.9500 

-70.2215 

328.5431 

2.2178 

8.0481 

265 .6686 

3.5081 

0.6853 

-2.1533 

? 

-1.0740 

5.6144 

3.6462 

-1.7008 

0.0947 

44  84.  335  6 

7107.0118 

1.9685 

1,9597 

1.9601 

0.9500 

-64.3774 

299.7827 

1 .9245 

8.0473 

266,0129 

3.4899 

0.6831 

-2.3P39 

3 

-6.2054 

5.6565 

2.9475 

-1  ,9369 

-0.0422 

4580.1958 

6313.8247 

1.9631 

1.9597 

1*9573 

0.9500 

-56.6898 

270.8515 

1 .6  026 

8.0348 

265 ,5756 

3.4583 

0.6798 

-2.6168 

4 

-10.3596 

5.5574 

2.4072 

-2  .1321 

-0.1926 

4662.3415 

5447,0118 

1.9635 

1.9510 

1.9555 

511 

0.9500 

-48.4680 

242.6237 

1 .3168 

7.9809 

263,4322 

3.4915 

0.6815 

-2.8136 

5 

2.1439 

5.5424 

4,0634 

-1  .4970 

0.2272 

4460.8690 

7803.8887 

1.9619 

1,9544 

1.9533 

0.9500 

-69.7755 

325.8415 

2 .2  042 

7.9765 

263,4549 

3,5013 

0.6822 

-2,1792 

6 

6.3029 

5.4132 

4.6885 

-1.2117 

0.3603 

4385.7263 

8544.4428 

1.9657 

1.9546 

1.9548 

0.9500 

-75.5092 

355.8848 

2 .5489 

7.9851 

264,0431 

3.5928 

0,6914 

-1.9031 

7 

10.5313 

5.3284 

5.2815 

-0.8954 

0.503  1 

4357.0403 

9312.3995 

1.9597 

1.9560 

1.9596 

0.9500 

-80.3769 

387.5183 

2 .8  052 

7.9817 

264. 1280 

3.6512 

0.6968 

-1.5923 

e 

14.6502 

5.2789 

5.7531 

-0.5490 

0.6354 

4377.2116 

9977.8306 

1.9621 

1.9566 

1.9584 

0.9500 

-84.5484 

414.1812 

3 .1733 

7.9737 

264.0451 

3.6843 

0.6995 

-1.2486 

9 

18.8405 

5.2515 

6.2311 

-0.1072 

0.7600 

4391.8907 

10700.7598 

1.9611 

1.9571 

1.9608 

0.9500 

-89.0143 

444.3164 

3.4  914 

7.9642 

263.9520 

3.7022 

0.7008 

-o.noRo 

10 

23.0529 

5.0411 

6.8342 

0.2836 

0,8900 

4543.3690 

11233,0846 

1.9595 

1.9538 

1.9598 

0.9500 

87.6231 

468.1279 

3.8531 

7.9668 

264.0206 

3.8577 

0,7160 

-0,4324 

o 


N'ACAL  292 
JOB  NO,  11 


run  lOA  OATe  24  nCT  80  TINF  08.26  RECOHP.  ND. 

LDOR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 


"'v,c:N=3r;;^c\^cNs:!=‘‘’ 

DATA  POINT  5 


1 DISK  1 pagf  in 

AGO  DATE  22  AUG  80  17,05 


n 0.22A3  0,2664  0.2243 

0.2435  1.43/6 

0.2535 

0,2  695  .5400 

0. 27P8 

0.2863  0.2026 
0.2863 

0.2891  0.2970  0,3018 

0.3042  0,2130 


Ul 

M 


-0.1270 

0.2789  ~0,1515 
0.2823  0,0518 
0.1532  -0.1923 


0.3030  0.4913 


0.3053  0.2399 


-0,0609 

-0.5366 

-0.3837 


0,2004 


0.2576 


0.1797 

0.2954 


0.294B 


0.2672 
0.2786 


0.2261  0.2176  0.2243  0.2646  0.2U  9 0.22  6 8 0.275  ) 0.2236  0,2187  0.2726 


tjbmiSSSlil 


NACAL  292  RUN  104  DATE  24  DCT  80  TIME  08.2.7  RFCOMP,  NO, 

jnb  flO.  11  LDRR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

« 

KCIO  91  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2,  C/B»=60  DEG,  FWD=32  DFG,AFT«32  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CMU=4 


DATA  POINT  7 


0.1970  0.201A  0.2633  0,1803 

0.2330  -1  .4273 

f, .5;, -1  .5296 

0,283fs 

0.2907 

0.2942  0.3025  0.3064 

0.3096  0.2081 


-0,1272 

0.2775  -0.0268 

0.2769  0.0163 

0,1490  -0.0016 


U1 


0.3083  0.4815 


0,3061  0.2866 


1 DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  22  AUG  BO  17.07 


-0.5214 

-0.4465 

-0.4227 


0.2016 


0.243-T 


0.1737 

0.3035 


n.259{ 


0.2740 


0.2074 


0.2007  0.1871  0.1871  0.2640  0.2001 


0.2224  0.2856  0.2057  0.2001  0.2838 


TiACAL  292  RUN  104  DATE  24  OCT  BO 

JOB  T.'O.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT 

MOD  91  ALPHA  WIND  ON  RUNt  AUGMENTOR  2,  C/B=60 

f'5FAN=32  DEG,  CKU=4 


TIME  08.27  RECOMP.  NO. 
1631  SUB  ACCT  10001 
DEG,  FW0*=32  DEG,AFT=32  DEG, 


DATA  POINT  8 


DISK  1 page  16 

ACO  DATE  22  AUG  80  17.08 


-0.1690 

0.2777  -0.1129 

0,2706  0.0148 

0.1883  0.1828  0.2392  0.1877  0.1337  -0,1200 

0,2206  -1.4242 

0.2C.01 

0.2286  -1.6125 

0.2  A/, 7 

0.2700  0.2119 

0.2820 

0.2PB5 

0.2956  0.3061  0.3089 

0,3095  0.2  090 

S 0.3079  0.5092 


0 .3103  0,2510 


-0.4178  0.184? 

-0.5098 

-0.3850  0.2391 


0.1814 

0.2967 


0.2613 


0.2687 

0.3012 


0.1865  0,1555  0.1400  0.2739  0.1834  0.2007  0,2850  0,2032  0.1939  0.2782 


PACAL  292  RUN  104  PATE  24  OCT  80  TIME  08.28  RECOMP.  NO, 

JfiR  Ml.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl  . 

(••UD  91  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  2»  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMlJ=4 

DATA  POINT  10 

0,0575 

0.2723  0.1371 

0.2734  0.1271 

0.1233  0.0694  0.1896  0.1722  0,1169  0.0407 

0.1983  -*1.37  00 

0,2007 

0,2200  -1.5156 

0.22  43 

0.2570  0.2113 

0.2671 

0.2833 

0.2899  0.3032  0.3086 

0.3073  0.1916 

0.3044  0.4427 

»-* 

Ut 

0 ,3078  0.2979 


1 DISK  1 

ACO  DATE  22 


-0.5312  0 

-0.4392 
-0.4276 

0.1993 

0.2982 


PAGF 

AUG  80  17.09 


1842 

0.2350 

0,24<«3 

0.2623 

.2907 


0.0793  0.0743  0.0458  0.2689  0.1797  0.1760  0.2801  0.1834  0.1753  0.2763 


NAC/^L 

292  RUN 

1 106 

DATE  24 

OCT  80 

TIME  00.40 

RFCOHP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  KO. 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  lOOOl 

AGO  DATE 

22  AUG  80 

18.13 

HOD  85 

ALPHA  WIND  ON  RUM, 

AUGMENTOR 

1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  0EG,AFT»32 

DEG, 

Pa 

MEAN=32  DEG, 

CMU«=1 

15.10 

14.292 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YH 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THI>,UST 

DELAL 

WFT 

- THTH 

CMUTH 

CDR 

COHR 

1 

0.5921 

15.1291 

1.3705 

0,0599 

-0.0468 

1258.0302 

5189.6289 

1.3760 

1.3739 

1.3782 

0.9500 

87.4942 

195.3921 

0 .6246 

5.2128 

121.8456 

0.8555 

0.3H3B 

-n.323«' 

2 

-3.3072 

15.0533 

1.1598 

-0,0196 

-0.1401 

1102.0853 

4673,8631 

1.3793 

1.3736 

1.3774 

0.9500 

-89.0312 

164.3910 

0.5274 

5.1939 

121.4690 

0,8571 

0.3836 

-0,4032 

3 

-7.3492 

15.0787 

0,942  5 

-0.0885 

-0.2353 

1062.2128 

4046.4192 

1.3R2  7 

1.3745 

1,3780 

0.9500 

-84,6319 

134.3884 

0,4285 

5.2045 

121.9225 

0.8589 

0.3842 

-0.472P 

A 

-11.2433 

15.0214 

0.7835 

-0.1512 

-0.3349 

979,0166 

3444.7170 

1,3807 

1.3738 

1.3787 

0.9500 

-79.0725 

112.8444 

0 .3567 

5.1944 

121.5793 

0.8597 

0.3843 

-0.5355 

1-J 

5 

(>.f  f.on 

14.8635 

1.4263 

0.0566 

-0.0543 

1198,8754 

5259.6633 

1.3808 

1.3754 

1 . 3786 

0.9 5 GO 

87.3264 

199.8015 

0.6501 

5 . 1973 

121.7638 

0,8702 

0,3867 

-0,3201 

6 

4,5736 

14.8588 

1. 6304 

0.14B9 

0.0374 

1416.7652 

5774.6929 

1.3810 

1.3767 

1.37fi4 

' 0,9500 

84.7808 

229.0154 

0 .7456 

5,1936 

121.7951 

0.8707 

0.3866 

-0.2376 

7 

0.6084 

15.1513 

1, 8249 

0.25  02 

0,1569 

1435.0210 

6302,3789 

1.3756 

1.3779 

1.376? 

0.9500 

82.1906 

262.7396 

0.0388 

5.2037 

121.8835 

0.8545 

0,3837 

-0,1334 

8 

12.5080 

15.0055 

2,0616 

0.3146 

0.2312 

1768.6700 

6689.0570 

1.3771 

1.3773 

1.3757 

0.9500 

81.3219 

294.6122 

0.9503 

5.2022 

121,9084 

0.8629 

0.3P57 

-0.0710 

9 

16.4672 

14.9696 

2,3001 

0.4211 

0.2906 

1965 .8009 

7223.9399 

1.3758 

1.3768 

1.374? 

0.9500 

79.6234 

329,5267 

1 .0663 

5.1718 

121.0512 

0.8589 

0.3841 

0.0370 

10 

20.5003 

14.7808 

2.4943 

0.5517 

0.3732 

2228.2278 

7501,6584 

1.3771 

1.3763 

1 .3750 

0,9500 

77.5265 

355.4688 

1 .1654 

5,1016 

121.3586 

0.8721 

0.3875 

0.1642 

VJCPL  292  RUN  106  DATE  24  OCT  PO  TIME  08.36  RECOMP.  NO. 

JOB  WO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  85  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=1 


DATA  POINT  1 


DISK  1 PAGE  2 

ACO  DATE  22  AUG  80  17.59 


0. 

5125 

0.7709 

0.6910 

0.7748 

0.7070 

0,7512 

0.7203 

0.7605 

0.8793 

0.8A45 

0.8126 

0.P144 

0.7543 

-0,0784 

-0.0656 

0.8218 

0.8156 

0,7555 

0.6842 

0.3669  0.6713 

0.5544 

0.4629  0.6810 


0.8238  0.7902 


0.7536 


0.6799 


0.8224  0.8761 


0.8058 


0. B331  0.7760 


0.6662 

0.7701 


0.7741  0.7537 


0.7543  0.7655  0.7562 


0.7562  0.7630 


0.7500  0.7401  0.7692 


<£' 


NAC/iL  292  RliU  106  DATE  24  fiCT  80  TIME  08.39  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  85  ALPHA  WIND  ON  RUNi  AUGMENTOR  If  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT«32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=1 


DATA  POINT  7 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  22  AUG  80  18.10 


0, 

5409 

0.7769 

0.6825 

0.7720 

0.7115 

0.6776 

0.6015 

.5823 

7977 

.8817 

0.8670 

0.8522 

0.7222 

-0.0529 

-0.0036 

0.8317 

0.8368 

0,7539 

0,6736 

0.8391  0.7874 


0.8443  0.8778 


0.8442  0.7832 


0.3657  0.6656 

0.5625 

0.4579  0.6859 

0,7595 

0.6731 

0.8139 


0.6862 

0.7695 


0.6330  C.6559  0.6850  0.7636  0,7209  0.7191  0.7655 


0.7215  0.7277  0.7605 


% i.""  r-f 


NACAL  292 


RUN  106 


DATE  24  OCT  60 


TIME  08.39 


RECOMP.  NO.  1 


DISK  I 


PAGE  16 


JOB  MO.  11 


LDGR  ACCT  31302 


CONTRACT  1631 


SUB  ACCT  lOOOl 


ACO  DATE  22  AUG  80  IB. 11 


MOD  85  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B«60  DEG,  FWDt32  DEG,AF7=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=1 


Data  point  b 


0.5229 

0.7677  0.6726 


0.7646  0.7074 


0.5868  0.6262 

0.6015  0.0773 

0.4870 

0.7040  0.1571 

0.P628 

0.8752  0.8255 

0.R578  0.B488 


0,7502  0.6717 


0.3713 


0.5384 


0.4517 


0,6790 


0.6841 


0.8451  0.7794 


0.7644 


0,6719 


0,8479  0,8667 


0.8150 


0.8409  0.7890 


0.6768 


0.7774 


0,5742  0.5458  0,5872  0.7562  0 ,6330  0,6689  0,7568  0,6894  0.7054  0.7673 


I 


MACAL  292  RUN  106 


JOB  MO.  11 


DATS  2A  OCT  60  TIMS  OU.AO  RSCDHP,  NO.  I 


LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 


DOD  «S  ACPHA  NINO  ON  OSO.  SW0.32  0S0.AST.32  OSO, 

f/ATA  POINT  10 


1 PAOp  ?n 

AGO  DATE  22  AUG  80  IP, 12 


0,/p78  0.A455 

0.4A1R  0.0000 

O.FHOO 

^•5^’T4  0,3416 

0.76f.7 

0.8602  0.8416 
0,ft6f8  0,8530 


0.4894 

0.7529  0,6784 

0.7518  0.7084 

0.6622  0,6699 


0,8497  0.7342 


0.8587  0,8695 


0.3273 

0.5136 


0.4678 


0.7724 


0,6342 


0,6796 


0.6764 


0.8153 


0.8459  0.7967 


0.4845  0.4109  0.4226  0.7525  0.4678  0.5817  0,7593 


0.7780 


0.67P8 


0.6083  0,6114  0,7574 


I 


NACAL 

292  RUN  107 

DATE  24 

OCT  80  TIME  08.47 

RFCOMP 

. NO.  1 

DISK 

1 PAGF  2? 

JOB  NO. 

11 

LOGR.  ACCT 

31302 

CONTRACT  1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

22  AUG  80 

18.31 

HOD  86 

ALPHA  WIND  ON  RUNf 

AUGMENTOR 

If  C/B*=60  deg, 

FWD=32  1 

DEGf AFT»32 

DEGf 

H6AN=32  DFG, 

CMU«=2  0=15.4 

S 

15.10  14.292 

SUMHARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

COR 

COHR 

1 

0.R426 

15.0507 

2.3588 

-0.4501 

-0.0964 

3721.3794 

9081.4586 

1.9006 

1.8‘:45 

1.8082 

0.Q500 

-79.1958 

340.2468 

. 1 .03  42 

7.9359 

257.2472 

1.8155 

0.5B76 

-1.0378 

2 

“2.8091 

15.0529 

2.2082 

-0.5319 

-0.1720 

3359.7440 

8890.8405 

1.9017 

1.8940 

1,8950 

0,9500 

-76.4551 

321.6H63 

0.9662 

7.9403 

257.4491 

1,8167 

0.6881 

-1.1201 

3 

“6.P535 

15.2415 

2.0261 

-0.6487 

-0.2309 

3184.3991 

8428.8188 

1.8 ‘144 

1.8 ‘>46 

1. ft 048 

0.9500 

-72,2443 

305.2605 

0.8840 

7.9079 

256. 1878 

1.7854 

0.5826 

-1.2314 

-10.7293 

14.8566 

1*8880 

-0  .7  883 

-0.3043 

3254.8272 

7654.3385 

1.8955 

1.8916 

1,8806 

521 

0.9500 

-67.P382 

286.1619 

0.82  06 

7.8962 

255.9165 

1.8298 

0.5895 

-1.3778 

5 

l.lA7/t 

15.1252 

2.4121 

-0  .4206 

-0.0803 

3583.7219 

9247,6613 

1.8970 

1.8‘5?7 

1.8917 

0.9500 

-80.1085 

348.6433 

1 .05  85 

7.9167 

256.9281 

1.8044 

0,586? 

-1  ,On#,H 

6 

5.0950 

14.8621 

2.6813 

-0.2  993 

-0,0179 

3900,2032 

9553.8247 

1.89RR 

1,8954 

1.8890 

0.9500 

-83.6201 

377.4869 

1.1803 

7.9119 

257.0025 

1.8368 

0.5913 

-0.8907 

7 

8.R702 

14.7833 

2.5699 

-0  .1706 

0,0698 

4081.3597 

10022.7873 

l.ftCft3 

1.8914 

1.8880 

0.9600 

-R6.7109 

414.0135 

1 .3123 

7.8792 

255  .8284 

1.8382 

0.5908 

-0.7615 

ft 

13.0782 

14.6050 

3.3360 

0.0061 

0.1373 

4319.2753 

10609.5688 

1.8960 

l.n'Ul 

1.8900 

0.9500 

89.8948 

458.6775 

1 .4830 

7,8990 

256.6567 

1.8666 

0.5961 

-0.5900 

9 

17.0092 

14.8888 

3.4781 

0.1599 

0.2159 

4695.6929 

10709,0019 

1.8974 

1.8938 

I.R387 

0.9500 

87.2677 

480.011 8 

1 .55  91 

7.6965 

256.85*^8 

1.8325 

0.5905 

-0,4305 

10 

21.0629 

14.865  7 

3.7709 

0.4068 

0.2833 

4876.0245 

11170,8818 

1.8987 

1.8864 

1.0892 

0.9500 

83.8425 

530.7882 

1 .7119 

7.8909 

256.5121 

1.8329 

0.5907 

-0,1839 

NACAL  292 
JOB  NO,  11 


RUN  107 


DATE  24  OCT  80  TIME  08.44  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 


PAGE  2 


LDGR  ACCT  S1302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  lOOOl 


MOD  86  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AIJGMFNTOR  1,  C/B=60  DBG,  FWD=32  DEG,AFT=3?  DEG, 

MFAN=32  DEG,  CMU=2  0«15.4  co,Ari  ubb. 


ACQ  DATE  22  AUG  80  IH.in 


DATA  POINT  1 


U1 

ro 


0.6952  0.6797 

0.6234  -0.9067 

0.6679 

0.8691  -0.9134 

0.R693 

0.B340  0.7447 

0.8268  0.8252 


0.4580 

0.7726  0.6477 

0.7723  0.6767 

0.6926  0.6468 


0.0321 

0.0340 

-0.0864 


0.54‘J5 


0.6343 


0,1254  0.7634 

0.8329  1.0126 

0.8340  0,6852 


0.6816 

0.7965 


0 .645  7 


0 . 7646 


0.6602 


0.7131  0.69A5  0.7020  0.7682  0.6896  0.6791  0.7713  0.6828  0.6886  0.7719 


t 


NACAL  292  RUN  107  DATE  24  OCT  80  TIME  08.46  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  86  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CHU=2  Q*15.4 


DATA  POINT  7 


DISK  1 PAGE  14 

ACO  DATE  22  AUG  80  18,28 


Ln 

M 

ij9 


0.5961 

0.A816 

0.A308 

0.7205 

0.8539 

0.8673 

0.8550 


0.6370 

-0.B689 


-0.8057 

0.7428 

0.8403 


0.4680 

0.7643  0.6497 

0.7675  0.6  872 

0.6853  0.6371 

0.0544  0.5396 

0.0037 

-0.1314  0.6460 


0.8362  0.7544 

0.8416  1.0212 


0.6004 

0,8044 


0.6261 


0.0368  0.6997 


0.6546 

0.7743 


0.5361 


0.5311  0.5819 


0.7633 


0.6456  0.6265  0.7552  0.6531  0.6525  0.7546 


/ 


NACAL 

JOB 

KOD  86 


292 

RUN  107 

DATE 

24  OCT  80 

TIME 

08.46  RECOMP 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB  ACCT  10001 

ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CMU=2  Q=15.4 


DATA  POINT  8 


disk  1 page  16 


AGO  DATE  22  AUG  80  18.29 


N, 

■P* 


0.4620 

0.7655  0.6657 

0.76  86  0,7006 

0,4791  0.5614  0.6981  0,6520 

0.AR53  -0,5677 

0.?287 

0.6172  -0.5659 

0.8226 

0.8770  0.7657 

0.8729  0.8548 


0,t4S4  0,7614 


0.8525  1 ,0294 


0.0742  0,5226 

0.0204 

0.1515  0,6398 


0.6964 

0.8104 


0,6637 


0.8534  0.7129 


0.6701 

0.7813 


0.6643  0,4321  0.4519 


0.7558 


0,5410  0.5905  0,7571 


0.6370  0.6475  0.7552 


-ZO 


h'ACAL  292  RUN  107  DATE  24  OCT  80  TIMF  08.47  RECOMP.  NO.  1 DISK  1 PAOF  20 

JOB  Prj.  11  LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001  ACO  DATE  22  AUG  80  18.30 

MOD  86  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG, 

HEAN=32  DEG,  CMU=2  0*^15. 4 


DATA  POINT  10 


0.6051 

0.7827  0.6912 

0.7837  0 .7222 

0.2395  0.3825  0.6054  0.6784 

0.2A76  -0.5464 

0,2649 

0.4407  -0.4174 

0.7146 

M 0.8784  0.8041 

^ 0.8954  0.8858 


0.1775  0.7237 


0.8818  1.0646 


0.8727  0.7348 


0.1547  0.3396 

0.0588 

0.0462  0.6318 

0.7032 

0,6469 

0,8476 


0.7200 

0.8174 


0.3398  0.2705  0,2234  0.7695 


0.3999  0.5633  0,7763 


0.5676  0.6141  0.7707 


NACAL 

292  RUN  108 

DATE  24 

ncT  80 

TIME  08.56 

RECOMP 

.NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOB  MO, 

11 

LDGR  ACCl 

31302 

CONTRACT 

1631  SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

22  AUG  80 

18.54 

MOD  87 

ALPHA  WIND  ON  RUMy 

AUGMENTOR 

1,  C/B=60  DEG,  FWD«=32  DEG,AFT=32 

OEGy 

Pa 

MEAN=32  deg, 

CMU  =4 

14.70 

14.296 

SUMMARY  P/GE 

>T  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

COH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THPaJST 

DELAL 

WFT 

THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHK 

1 

1.6895 

7.6624 

4.5081 

-1.3598 

-0.0874 

4231.8966 

8291.8976 

1.9431 

1.9318 

1.9350 

0.9500 

-73.2143 

339.6670 

1 .8  086 

7.9192 

260.8420 

3.6160 

0.8325 

-2.1023 

2 

-2.?363 

7.7401 

4.1297 

-1  .61  87 

-0.0889 

4158.4042 

7825.7480 

1.9413 

1.9350 

1.9394 

0.9500 

-68.5960 

323.2100 

1 .6463 

7.9193 

261,0983 

3.5832 

0.8283 

-2.4471 

3 

-6.4842 

7.6756 

3.5094 

-1  .9121 

-0.1985 

4257.4852 

6906.9803 

1.9445 

1.9375 

1.9450 

0.9500 

-61.4159 

288.7882 

1 .3  95  9 

7.9302 

261.8644 

3.6239 

0.8334 

-2.7455 

^ o, 

-10.5245 

7.7645 

2.8786 

-2.0787 

-0.2937 

4385.0728 

6008.3621 

1,9466 

1.9392 

1,9414 

ro 

ON 

0,9«)00 

-54.1659 

259.5413 

1 .152  7 

7.9321 

262.0402 

3.5849 

0,8288 

-2.9076 

5 

I .7106 

7.7967 

4. 5425 

-1  .32  02 

-0.0449 

4176.2017 

8420.1259 

1.9463 

1.9400 

1 .9449 

0.9500 

-73.7936 

347.2101 

1 .8250 

7.92 22 

261.9257 

3.5685 

0.8261 

-2.1463 

6 

5.7295 

7.7305 

4.7288 

-1  .05  76 

-0.0489 

4340.7480 

6570.2677 

1.9491 

1.9394 

1.9377 

0.9500 

-77.392? 

352.6465 

1 .9205 

7.9356 

262.5074 

3.6071 

0.8314 

-1.8B91 

7 

9.690  5 

7.8182 

4.9509 

-0.8043 

0.0005 

4500.4369 

8805.2106 

1.9480 

1.9408 

1.9350 

0.9500 

-80.7723 

369.1712 

2 .0310 

7,9392 

262.7261 

3.5696 

0.8273 

-1.6317 

8 

13.6798 

7.7596 

5.3745 

-0.4914 

0.0855 

4547.8129 

9283.1613 

1.9475 

1.9359 

1.9368 

0.9500 

-84.7752 

.894.2481 

2 .2266 

7.9068 

261,5182 

3.5800 

0.8272 

-1.3167 

9 

17.7884 

7.5737 

5.92  94 

-0.08  01 

0.1061 

46 J 6. 5 137 

9529.0905 

1.9459 

1.9360 

1.9365 

0.9600 

-89. £255 

422.8032 

2 .4878 

7,9049 

261.5481 

3.6683 

0.8374 

-0.9175 

10 

22.0191 

7.4758 

6.5075 

0.3995 

0.2051 

4682.8169 

9964.9015 

1.9439 

1.9384 

1.9340 

0.9500 

86,4865 

458,8501 

2 .7744 

7.9101 

261.8877 

3.7211 

0,0437 

-0.4442 

• « 


NACAL  292  RUN  lOP  HATE  24  OCT  80  TIME  08.52  RECOMP.  NO. 

JOB  NO.  U LDGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

POD  87  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AF1=32  DEG, 

MEAN=32  DEG,  CHU=4 


DATA  POINT  1 


a 

DISK  1 Page  2 

ACQ  DATE  22  ADG  80  1P.40 


-0.033  2 

0.3054  0.2131 


0.3B92  0,2522 


U1 

N> 


0.2790 

0.]942 

0.2066 

0.3761 

0.43i6 

0.4349 

0.4345 


0.2722 

-1.3453 


-1.2505 


0.3396 

0.4282 


0.2587 

0.1914 

-0.3266 

0.2P49 

-0.4391 

-0.4190 

0.3077 

0.4222  0,3262 

0.4271  0.6036 

0.4245  0.3661 


0.2881 

0,4103 


0.341P 


0.3404 

0.3<51 


0.2346  0.2518 


0.2549  0.3953  0.2759  0.2672  0.3898  0.2858  0.2765  0.3904 


A 


NAC/L  292  RUrJ  lOP  DATE  24  dCT  60  TIME  08.54  RECOMP.  NO.  1 

JOB  NO.  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  87  ALPHA  WIND  ON  RUN,  AUGMENTOR  1,  C/B=60  DEG,  FWD=32  DEG,AFT=32  DEG. 

MEAN=32  DEG,  CMU=4 

DATA  POINT  7 


DISK  1 P/'Gf:  14 

AGO  DATE  22  AUG  HO  18,51 


Ln 

h9 

00 


0,1973  0.2549 

0.1825  -1.1647 

0,0742 

0.2926  -lilllO 

0.4214 

0.4507  0,3625 

0,4495  0,4472 


0.1858 

0,3920  0.2612 

0.3940  0.3085 

0,2968  0,2844 


0.4404  0.3589 


0.4379  0,6905 


0.4384  0,3140 


-0.2816 

-D.3«39 

-0.4981 

0.2994 


0.1618 


0,2749 


0.2fiH0 


0.410B 


0.3079 


0.3942 


0.1720  0.1645 


0.2413  0.4040  0,2462  0,2592 


0,4028  0.2771  0,2679  0.4077 


NACAL  292  RUN  100  DATE  24  OCT  80  TIME  08.55  RFCOMP,  NO. 

JOB  NO,  11  LOGR  ACCT  31302  CONTRACT  1631  SUB  ACCT  10001 

MOD  87  ALPHA  WIND  ON  RUN»  AUGMENTOR  It  C/B=60  DEGt  FW0s32  DEG,AFTe32  DEG, 

MEAN=32  DFG,  CMU=4 


DATA  POINT  8 


DISK  1 PAGE  10 

ACO  DATE  22  AUG  80  18.5? 


0.1553  0.2060 

0.1416  -1.0449 

-0.0121 

0.2153  -1.0660 

'o  0.3841 

0.4500  0.3619 

0.4558  0.4527 


0.2105 

0.3936  0,3402 

0.3976  0,3347 

0.3045  0,2790 

-0.2816  0.1741 

-0.4233 

-0.5589  0.2866 


0.4435  0.3707 

0.4439  0.6887 


0.2999 

0,4174 


0.2892 


0.4438  0,3214 


0.3265 

0.3952 


0.1373  0.11P7 


0,1324  0,4034  0,1967  0,2320  0.4040  0,2573  0,2493 


0.4040 


NACAL 

292 

RUN  108 

OATE 

24 

nCT  80 

TIME 

08.55 

RECOMP.  NO. 

JOB  NO, 

11 

LDGR 

ACCT  31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

MOD  87 

ALPHA 

WIND  ON 

RUN,  AUGMENTOR 
MEAN=32  DEG, 

1»  C/B=60 
CMU=4 

DEG,  FWD=32 

DEG,AFT=32  DEG, 

D/STA  POINT  10 


niSK  1 PAGE:  20 

AGO  DATE  22  AUG  HO  10, b3 


0.0417 

0,3945  0.1178 

0.3949  0.3109 

-0.06-8  0,0643  0.1946  0.0715 

-0.1167  -1.07E19 

-0.0H8R 

0.0470  -1.0686 

0,2612 

0.4168  0.3743 

0,4493  0.4535 

0,4512  0.2955 


0.4495  0.6722 


-0,2974  0,1180 

-0,4135 


-0.3691 

0.2932 

» 

0,4253 


0.2669 


0.2491 


0,4464  0.3516 


C.3304 

0.4C77 


0.0291  -0.0523  -0.0608  0.3941 


0 .1713  0.1973  0,3953  0.1769 


0,2190  0.3966 


I 


i 


K'ACAL 

292  RUN  110 

DATE  24 

OCT  80 

TIME  09.09 

RECOMP.  NO.  1 

DISK 

1 PAGE  22 

JOR  NO, 

11 

LDGR  ACCT 

31302 

CONTRACT 

1631 

SUB 

ACCT  10001 

ACO  DATE 

22  AUG  80 

23.16 

4 MOD  93 

CMU  VARIATION,  ALPHA=-0  DEG,  C/B=60  DBG, 

MEAN=38  DEG 

FWD*54  DEG, 
SUMMARY  PAGE 

AFT«22  DEG, 

P P* 

A 

14.70  14.316 

PT  MO 

ALPHA  H 
PHI 

0 H 
THETA 

CLH 
THR UST 

CDH 

DELAL 

CMH 

WFT 

YM 

THTH 

RL 

CMUTH 

PTPFCH 

CDR 

PTPCRH 

CDMR 

PTPACH 

1 

0. 9600 

1 .  ?noo 

14.9262 

77.0042 

2.0085 

289.6568 

0,4635 

0,9354 

0,2379 

3.5845 

-664.1141 

56.0771 

7763.4379 

0,3990 

1.1546 

0,45«^5 

1,1486 
0.0''4  0 

1.1538 

2 

1.2617 

1,3000 

15.0039 

86.8560 

3.0002 

425.5501 

0.1652 
1 .3587 

0.4622 

5.3667 

651.8358 

124.2597 

11443.40X5 

0,8797 

1.3767 

0,6865 

1.3710 

-n.5?l2 

1 .3753 

3 

1.1391 

1.3000 

15.1742 

81.7737 

2.4955 

360.2010 

0.3607 
1 .1499 

0.3107 

4.4005 

-224.3922 
85  .3750 

9704.8385 

0.5976 

1.2490 

0.5602 

1.2438 
-0.1 9M4 

1 .24A4 

531 

'X 

1.A142 

1.3000 

7.6369 

-86.2227 

3.4819 

250.8486 

-0,2237 
1 .5209 

0.6299 

4.5409 

1080.9512 

92,8399 

6883.7755 

1.2913 

1.2811 

0.8256 

1.2736 

-1.0494 

1.2774 

5 

1,5103 

1.3000 

7.65  63 
-80.2250 

4.0096 

293.1714 

-0.6835 
1 .6  865 

0.7619 

5.4366 

2215,4478 

131.0329 

7918.1968 

1.8179 

1.4146 

0.9876 

1.4087 

-1.6711 

1 .4097 

6 

1.5696 

1.3000 

7.7002 

-76.8189 

4,3579 

324.4525 

-1  .02  06 
1 .7860 

0,8292 

6.1006 

3073,0418 

161.5385 

8658  .9960 
2.2284 

1,5264 

1.1052 

1.5154 

-2.1258 

1.5258 

7 

1,6204 

1.3000 

7,6783 

-73.0467 

4.7U8 

356.5923 

-1  .4384 
1 .8  777 

0.8977 

6.8414 

4046.9330 

198.2500 

9353.5216 

2.7426 

1,6674 

1.2428 

1.65«4 

-2.6R12 

1.6567 

8 

1 .7486 
1.3000 

7.6071 

-70,9632 

5. 1737 
391.9477 

-1  .7851 
2 ,0052 

0.9629 

7.5016 

4915.4635 

232,8253 

10171.1456 

3.2511 

1.7995 

1.3703 

1,7995 

-3,1554 

1.7971 

9 

1.7672 

1,3000 

7.8506 

-69.1947 

5.4025 

427.1349 

-2.0528 
2 .0579 

0.9925 

8.1588 

5709.3877 

268,4712 

10945.8995 

3.6325 

1.9475 

1.4690 

1.9387 

-3.5218 

1 ,9A88 

10 

1.8089 

1.3000 

7.7462 

-67.6837 

5,6587 

446,0640 

-2.3226 

2.1181 

1.0211 

8,6146 

6300.0934 

293.0304 

11356.4881 

4.0183 

2.0399 

1.5630 

2.0394 

-3.8857 

2.04  53 

/i*c 


N/SCAL 

292  R- 

>N  133 

DATE  24 

nCT  80 

TIME  10.16 

RECOMP 

• NO.  1 

DISK 

2 PAGE  22 

JOB  NO. 

11 

LDGR  ACCT 

22000 

CONTRACT 

163  SUB 

ACCT  3010 

ACO  DATE 

5 SEP  80 

22,25 

HOD  113  CHORD 

WINGf  WIND 

ONf  ALPHA 

SWEEPf  22.62  INCHES 

o 

14.40 

14.345 

SUHHARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

C H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THFTA 

THRUST 

. DELAL 

WFT 

■ THTH 

CMUTH 

CDR 

CD  HR 

1 

0.D732 

8.4870 

0.1016 

0.0808 

“0.0169 

104,8593 

104.2456 

0,9989 

0,9985 

0.9Q85 

o.onoo 

51.5160 

10,3776 

0,0441 

0,1553 

0.2401 

0.0030 

0.0000 

0.0R07 

? 

-3.9586 

8.5266 

-0,2472 

0,0886 

-0.1237 

124.7164 

-559.4810 

0,9985 

0,9985 

0.9986 

0.0000 

-70,2873 

21.0856 

-0.1156 

0.1354 

0.2125 

0.0026 

0.0000 

0,0884 

3 

-7.9799 

8.6227 

-0.5570 

0.1301 

-0.2096 

197.7427 

-1174.8838 

0.9975 

0,9977 

n.‘.974 

o.onoo 

-76.8513 

46.4354 

-0.2583 

0.0235 

0.0497 

0.0006 

o'.oono 

0.1301 

Ln 

^ to 

-11.B7B6 

8,7863 

-0.7513 

0 .2  08  0 

-0,2666 

289.2939  ■ 

-1637.6360 

0.9990 

0.O9P8 

0,998,4 

0.0000 

-74.5191 

64.4842 

-0.3496 

0.0670 

0,0959 

0.0011 

0.0000 

0,2080 

5 

0.0449 

8.5654 

0.0854 

0 .0622 

-0.0192 

137,7840 

90.4050 

0.9972 

0.‘-974 

0,9072 

0.0000 

53.9580 

8.5262 

0.0372 

0.0538 

0.1156 

0,0014 

0,000  0 

0.0621 

6 

4.1315 

8.6520 

0.4315 

0 .0897 

0.0952 

156.9785 

788.9863 

0,9984 

0.99B3 

0.9974 

0.0000 

78.2578 

35.9022 

. 0.1957 

0.0721 

0,1309 

0,0016 

0.0000 

0,08^4 

7 

P.021fi 

8.4148 

0.7228 

0 .1061 

0.2112 

232.0763 

1271.5098 

0,9971 

0.9970 

0.9070 

0.0000 

81.6445 

57. 6771 

0.32  95 

0,0582 

0.1320 

0.0016 

0.0000 

0.1041 

fi 

12.0346 

8.4077 

0.9727 

0.1583 

0.3138 

299.6602 

1770.7482 

0,9994 

0.99B7 

0,9987 

- 

0.0000 

80.7552 

78.0040 

0.4449 

0.1478 

0,2015 

0.0025 

0.0000 

0.15P? 

9 

15.8631 

8.4487 

1.0215 

0 .2  85  2 

0.2993 

359.2384 

1867.2431 

0,9980 

0.99B8 

0.9^«88 

0.0000 

74,4003 

84,3617 

0,46  93 

0.1218 

0.1742 

0.0021 

0.0000 

0.2851 

10 

19.7608 

8,2477 

1.1318 

0,402  7 

0.3203 

333,0880 

1959.7652 

0.9976 

0.9977 

0,9971 

0.0000 

70.4107 

93.2809 

0.52  33 

0.0478 

0.0996 

0.0012 

0,0000 

0,4027 

o 


NACAL  292  RUN  133 


DATE  24  OCT  00  TIME  10.14  RFCOMP.  NO.  I DISK  2 


PAGE  ir 


JOB  NO.  11 


LDGR  ACCT  22000  CONTRACT  163  SUB  ACCT  3010 


NOn  113  CHORD  WING,  WIND  ON,  ALPHA  SWEEP,  22.62  INCHES 


DATA  POINT  5 


0.0000 


0.0000  0.0000 

0.0000  0.0000 


ACO  DATE  5 SEP  80  22.21 


0.0000  0.0000 
n.oooo  0.0000 


0.0000 

0.0856 

0.0000 

0.0000 

0.0000  0.0000 


o.onoo 


0.0000 


0.0000  0.0000 


0.0000  O.GOOO 


0.0000  o<nonn 


o.onoo 


0.0000 


0.0000 


o.onoo 


0.00. 10 


0.0000  o.ocoo 


0.0000 


-0.0045  0.0000 


o.onoo 


o.nooo 


0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 


PATE 


nCT  80 


time  10.15 


NACAL  ?92 
JOB  N'O.  11 
MOD  113 


RUN  133 

LDGR  ACCT  2?000 
CHORD  WINGf  WIND  0N»  ALPHA 


CONTRACT  163 
SWEEP,  22.62  INCHES 


SUB  ACCT 


RFCOMP, 

3010 


NO. 


1 


niSK  2 page  14 

ACO  date  5 SEP  80  2?.22 


DATA  POINT  7 


Cn 

Ca9 


0.0000 

o.onnn 

o.nnnn 

0.0509 

0.0000 

0,0000 

o.oono 


0.0000 

0,0000 

0,0000 

0.0000 

0.0000 


0.0000 

0.0000  0,0000 

o.cnoo  0,0000 

0,0000  0,0000 


0,0000  0.0000 


0,0000  0,0000 


0.0000  0.0000 
0.0000 

0,0000  O.OOPP 


0,0000 

0.0000 


C.nor  G 


0.0000  0,0000 


0.0222  0.0000 


0 .0000 

o.oono 


0.0000  0.0000 


0,0000  0,0000 


0,0000  0,0000 


o.oono  0,0000 


^ACAL  292 
JOR  NO.  11 


RUN  123 


DATE  24  nCT  80 


TIME  10.15 


RECOMP.  NO. 


LDGR  ACCT  22000  CONTRACT  163  SUB  ACCT  3010 


MOD  113  CHORO  WINGt  WIND  ONf  ALPHA  SWEEP,  22.62  INCHES 


DATA  POINT  8 


0.0000 


0.0000  0.0000 


DISK  2 


PAPF  16 


ACO  DATE  5 SEP  80  22.23 


0.0000  0,0000 
0.0000  0.0000 


0.0000 
0.0124 
o.f 000 
0.0000 

0.0000  0,0000 


o.oroo 


0.0000 


O.Ofno  0.0000 

O.OOCO  0.0000 


0,0000 


o.f  oon 


0,0000 


0.0  ono 


0,0000 


O.OOCO  o.cooo 


0.0000  0,0000 


0.0000 


n.or,  *4 


0.0000 


0.0501  0.0000 


0,0000 


0.0000 


0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  O.OOCO  0,0000  0,0000  0,0000  0.0000  o.oono 


t 


tAC/C  292  RUN  133  RATE  29  nCT  80  TIME  10.16  RECRMP.  NO. 

Jnfl  fn.  11  udgr  acct  22000  contract  I63  sub  acct  3010 

^OD  113  CHflPD  WING»  WIND  ON,  ALPHA  SWEEP  ? 22,62  INCHES 


DATA  POINT  10 


Pdi 

DISK  2 PAGE  20 

ACO  DATE  5 SEP  80  22,24 


Ul 


0,0000  0,0000 
0,0000  0,0000 
o,rooo 

0,0062  0,0000 

o.cooo 

0.0000  0,0000 
0.0000  0.0000 

0.0000  0,0000 


0.0000 

0.0 000  0,0000 
0.0000  0.0000 

0,0000  0,0000 


0.0000  0.0000 


0.0000  0,0  000 

n.oooo 

0,0000  o.oono 

0.0000 

0,0000 

0,0000 


0.0564  0.0000 


0,0000 

0,0000 


0,0000  0,0000  0,0000 


0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 


0,0000  0,0000  0.0000 


NACAL 

292  RUN  134 

DATE  24 

nCT  80 

TIME  10.23 

RECDMP 

. NO.  1 

DISK 

2 PAGE  2? 

cm  NO. 

11 

LPGR  ACCT 

22000 

CONTRACT 

163  SUB 

ACCT  3010 

ACO  DATE 

5 SEP  80 

22. 5h 

NOD  114  CHORD 

WING,  WIND 

ON,  ALPHA 

SWEEP,  CH0RD«32.62 

"a 

14.40  14.345 

SUMMARY  PAGE 

PT  NO 

ALPHA  H 

0 H 

CLH 

CDH 

CMH 

YM 

RL 

PTPFCH 

PTPCBH 

PTPACH 

PHI 

THETA 

THRUST 

DELAL 

WET 

• THTH 

CMUTH 

CDR 

CDHR 

1 

0.07H7 

8.6756 

0.0713 

0.0512 

-0.0072 

124.7376 

112.2913 

0,9993 

5 

0.9986 

o.rnoo 

54.2848 

10.3466 

0.0449 

0.1362 

0.2006 

0.0017 

0.0000 

0,0512 

2 

“4.0026 

8.8195 

-0.2416 

0 .0586 

-0.1261 

128.7624 

“754.2148 

0.9976 

r).99A5 

0.9971 

0.0000 

-76.3525 

29.7702 

-0.1619 

0.0976 

0.2234 

0.0018 

o.oono 

o.nsro 

3 

-8.0093 

8.5780 

-0.5143 

0.0970 

-0.2385 

212.5628 

“1576.6313 

0.9987 

0.9974 

0.9981 

0.0000 

-79.4130 

61. 5408 

-0,3467 

0.1533 

0.2905 

0.0024 

o.oono 

0.0970 

537 

sr 

-11.9956 

8.7456 

-0.6580 

0,1852 

-0,3024 

216.8415 

-2119.2027 

0 ,9o?9 

0.9978 

0,9979 

0.0000 

“74.2787 

81.1687 

-0.4425 

0,1372 

0,2426 

0.0020 

0,0(*00 

0.1851 

5 

0.0683 

8.6786 

0.0603 

0 .0514 

-0.0099 

131.3210 

82.3541 

0.9987 

0.S985 

0.9984 

0.0000 

49.5531 

9.3398 

0.03  76 

0,1428 

0.2286 

0.0019 

0.0000 

0.0513 

6 

4.0816 

8.6910 

0.3355 

0.0609 

0,1107 

186.5762 

909,9111 

0.9992 

0.9980 

0.9983 

0.0000 

79.7072 

40.2427 

0.22  01 

0.1379 

0.2253 

0.0019 

0.0000 

0.0609 

7 

8,1013 

8.5193 

0.6037 

0.0824 

0.2227 

254.4470 

1630.9862 

0.9973 

0.9964 

0.9954 

o.ooon 

82.2237 

70.4781 

0,3981 

0,0646 

0.1683 

0.0013 

0,0000 

0,0824 

8 

12.1386 

8.4016 

0.8740 

0.1251 

0,3332 

311.2167 

2386.5447 

0.9992 

0.9983 

0.9983 

0.0000 

81.8514 

100.7126 

0,57  85 

0.1359 

0.2125 

0.0018 

0 . 0000 

0.1251 

9 

16.0151 

8.5458 

0.9103 

0.2705 

0.3097 

258,2037 

2584.6053 

0.9993 

0.9985 

0.99P.2 

0.0000 

73.4468 

110.1807 

0,6088 

0,1568 

0.2B84 

0,0020 

0,0000 

0.2705 

10 

19.9590 

• 8.6530 

0.9955 

0 .3  596 

0,3259 

336.7338 

2844.8518 

0.9972 

0,9962 

0.9967 

0.0000 

70.1400 

124.3492 

0.6712 

0,0606 

0,1480 

0.0012 

0,0000 

0.3595 

fACAL  292 

RUl  134 

DATE  24 

nCT  60 

time 

JOB  NO.  11 

LOGR 

ACCT 

22000 

CONTRACT 

163 

Knn  114 

CHORD  WING, 

WIND 

ON,  ALPHA 

SWEEP,  CHORD =32 

10.19  RECOMP, 

SUB  ACCT  3010 

62 


NO. 


riATA  POIUT  1 


niSK  2 
ACO  DATE  1 


o.onno  o.oof.o  o.oono 
o.cionn 
f> . nr.  Or- 
el.noon 
o.nr  rn 
o.ooro 
n.oooo 
o.enoo 

O.COOO  0.0000  O.OOGO 


0. 

0000 

o.ooon 

0.0000 

0.0000 

0,0000 

0, coon 

0 jOOO 

0.0000 

0,0000 

0,0000 

0.0000 

0,0000  O.OGOO 

Ln 

“ 0,0000  0.0000 


0 . Of  1 1 0 0 0 

o.onon 

0.0000 


0.0000 

O.fjooo 


0.0155  0.0000 


P-VGF  2 
SEP  80  22.45 


• onro 
O.nnoo 

0.05" 

O.nnnr 

.onro 


0,0000  0,0000  0.0000 


0,0000  0.0000  0.0000 


0,0000  6,0000  0,0000 


0,0000 


N/'CAL  ?92 
jnB  MO.  11 
MOD  114 


RUN  134 

DATE 

24  nCT  80 

TIME 

10.21  RECOHP 

LDGR  ACCT 

22000 

CONTRACT 

163 

SUB  ACCT  3010 

CHORD  WlNGt  WIND  OMt  ALPHA  SWEEPi  CHGRD=32.62 


DISK  2 
ACO  DATE  5 


data  point  7 


o.nooo  0.0000  o.oooo 
0,0000 
o.nooo 
o.nooo 
o.nooo 
o.nooo 
0.0000 
0.0000 

0.0000  0.0000  0.0000 
•J1 
U) 

VO 


0.0000 

0.0000  0.0000 

0.0000  0,0000 

0,0000  0,0000  0,0000 
0.0000 

0.0000 

0,0000 

0,0000  0.0000 

0.0000  o.oooo 


0.0000  0 
o.nooo 
0,0000 


o.nooo 


0,0000 


0 .0166  0.0000 


PAGE  14 
SEP  fio  22.54 


00  no 
o.nooo 

o.no.'in 

0.0000 

i.nnnn 


0,0000  0,0000  0,0000  0.0000 


0.0000  0.0000  0.0000  0,0000 


0.0000  o.oooo 


rMCAL  292 

RUN  134 

DATE  24 

nCT  80 

TIME 

10.22 

RECOMP,  NO.  1 

DISK  2 

JOB  NO.  11 

LDGR 

ACCT 

22000 

CONTRACT 

163 

SUB 

ACCT  3010 

ACO  DATE  5 

MOD  114 

CHORD  WING, 

WIND 

ON,  ALPHA 

SWEEP,  CH0RD=32 

.62 

DATA  POINT  8 


0.0000  0.0000  0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0,0000 
0 .0000 

c.oooo 

0.0000  0.0000  0.0000 

U1 

o 


0.0000 

0.0000  0.0000 

0.0000  0.0000 

0.0000  0.0000  0.0000 
0 .0000 

0 .0000 

0.0000 

0.0000  0.0000 
0,0000  0.0000 


0,0000  0 
0.0000 
0.0000 

0.0000 

O.CIOOO 


0.0152  0.0000 


PAGE  16 
SEP  80  22.54 


0000 

0.0000 

O.ftoon 

O f'''-''/* 

I .OfiOO 


0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 


0.0000  0,0000  0.0000  0.0000  0,0000  o.ocnn 


2.0 


NACAL  292 

RUN  134 

DATE 

2 4 nCT  80 

TIME 

10.23 

RECOMP 

JOB  NO.  11 

LDGR  ACCT 

22000 

CONTRACT 

163 

r>«  ^ ^ 

SUB  ACCT 

3010 

MOD  llA  CHORD  WING,  WIND  ON,  ALPHA  SWEEP,  CH0RD=32.62 


DISK  2 PAGE  20 

ACO  DATE  5 SEP  BO  22.56 


DATA  POINT  10 


0.0000  O.COOO  0.0000 
0.0000 
0 .0000 
0.0000 
o.nnno 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

0.0000  0.0000  0.0000 

U1 

■p* 


0.0000 

0.0000  0,0000 

0.0000  0,0000 

0.0000  O.OCOO  0.0000 

0 ,0000 

0 .0000 

0 .0000 

0.0000  0.0000 
0.0000  0.0000 


0.0149  C.OOOO 


0.0000  o.oono 

0.0000 

0.0000  0.0000 


0.0000 

0.0000 


O.rr.rn 


o.oor.o 

0,0000 


0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 


0.0000  0.0000 


0,0000 


4 


